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Stupertester 680 S 


BREVETTATO. Sensibilità: 20.000 ohms x volt 


resistenze 

IO C A 

VOLTS C C : 

VOLTS C A : 

AMP C.C : 
AMR. C A : 
OHMS: 
Rivelatore di 
REATTANZA: 
CAPACITA': 

FREQUENZA: 
V USCITA: 
DECIBELS: 


Con scala a specchio e STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO 
schermato contro i campi magnetici esterni!!! 
Tutti i circuiti Voltmetrlci e Amperometrici in C.C. 
e C.A. di questo nuovissimo modello 680 E montano 
speciali tarate con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5%!! 

IPI DI MISURA ■ 48 PORTATE III 


7 portate: 
6 portate: 

6 portate: 

5 portate: 

6 portate: 

1 portata: 
4 portate: 

2 portate: 
6 portate: 

3 portate: 


con sensibilità di 20 000 Ohms per Volt: 100 mV. - 2 V. • 10 V 
50 V - 200 V - 500 V e 1000 V CC 

con sensibilità di 4 000 Ohms per Volt: 2 V. • 10 V. - 50 V - 
250 V - 1000 V e 2500 Volta C.A. 

50 pA - 500 pA - 5 mA - 50 mA - 500 mA e 5 A. C C 
250 jlA 2,5 mA 25 mA - 250 mA e 2,5 Amp C A 

fi : 10 - fìxl - n X 10 - fi x 100 - fi x 1000 - fi x 10000 

(per letture da 1 decimo di Ohm fino a 100 Megsohms} 
da 0 a 10 Megaohms 

da 0 a 5000 a da 0 a 500 000 pF - da 0 a 20 e da 0 a 
200 Microfarad. 

0 500 e 0 -ì- 5000 Hz 

2 V - 10 V. - 50 V. - 250 V. - 1000 V e 2500 V 
da — 10 dB a + 62 d8 


Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora maggiormente le prestazioni 
del Superteater 680 E con accessori appositamente progettati dalla ICE 

I principali sono: 

Amperometro a Tenaglia modello « Amperclamp » per Corrente Alternata 
Portate: 2.5 - 10 - 25 * 100 - 250 e 500 Ampères C A 

Pr0V3 transistori e prova diodi modello - Transtest » 662 I C E 
Shunts supplementari per 10 - 25 - 50 e 100 Ampères C C 
Volt - ohmetro a Transistore di altissima sensibilità 
Sonda a puntale per prova temperature da — 30 a + 200 °C 
Trasformatore mod 616 per Amp C A : Portate: 250 mA • 

1A 5 A 25 A 100 A C A 

Puntale mod 18 per prova di ALTA TENSIONE: 25000 V C C 
Luxmetro per portate da 0 a 16 000 Lux mod 24 


IL TESTER MENO INGOMBRANTE (mm 126 x 85 x 32) 
CON LA PIU* AMPIA SCAIA (mm 85 x 65) 
Pannello superiore Interamente in CRISTAL 
antiurto: IL TESTER PIÙ’ ROBUSTO. PIU’ 
SEMPLICE PIU' PRECISO! 


Speciale circuito elettrico Brevettato 
di nostra esclusiva concezione Che 
unitamente ad un limitatore statico 
permette allo strumento indica¬ 
tore ed al raddrizzatore a lui 
accoppiato, di poter sopportare 
sovraccarichi accidentali od 
erronei anche mille volte su¬ 
periori alla portata scelta! 

Strumento antiurto con spe¬ 
ciali sospensioni elastiche 
Scatola base in nuovo ma¬ 
teriale plastico infrangibile 
Circuito elettrico con spe¬ 
ciale dispositivo per la com¬ 
pensazione degli errori dovuti 
agli sbalzi di temperatura IL 
TESTER SENZA COMMUTATORI 
e quindi eliminazione di guasti 
meccanici, di contatti imperfetti. 
e minor facilità di errori nel 
passare da una portata a II ’a I tra 
IL TESTER DALLE INNUMEREVOLI 
PRESTAZIONI: IL TESTER PER I RADIO¬ 
TECNICI ED ELETTROTECNICI PIU' ESIGENTI ! 


IL PIÙ 
PRECISO ! 


IL PIÙ 
COMPLETO 1 


eccezionale per elettrotecnici 
radiotecnici e rivenditori 
franco nostro Stabilimento 


Altro Tester Mod. 60 identico nel formato 
e nelle doti meccaniche ma con sensibilità 
di 5000 Ohms x Volt e solo 25 portate Lire 8200 
franco nostro Stabilimento 


Per pagamento alla consegna 

•| ralallvo attuccio ! ! I 
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VOLTMETRI 

AMPEROMETRI 

WATTMETRI 

COSFIMETRI 

FREQUENZIMETRI 

REGISTRATORI 

STRUMENTI 

CAMPIONE 

PER STRUMENTI DA PANNELLO, 
PORTATILI E DA LABORATORIO 
RICHIEDERE IL CATALOGO I.C.E. 
B-D. 














RESISTENZE 


Supertester 680 

USBRIK CON C IH CU ITO RIBALTABILE!! 

4 Brevetti Internazionali - Sensibilità 20.000 ohms x volt 

STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato contro i campi magnetici esterni!!! 
Tutti i circuiti Voltmetrici e am pero metrici di questo nuovissimo modello 680 R montano 
A STRATO METALLICO di altissima stabilità con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5%!! 



IN QUESTA NUOVA SERIE IL CIRCUITO STAMPATO PUÒ ESSERE RIBALTATO SENZA ALCUNA 
DISSALDATURA E CIO PER FACILITARE L’EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUALSIASI COMPONENTE! 




J^ecord di ampiezza del quadrante e minimo ingombro ! (mm, 128x95x32) 
J^ecord di precisione e stabilità di taratura ! 0% in C C - 2% in C.A.!) 
J^eccrd di semplicità, facilità di impiego e rapidità di lettura! 
J^ecórd di robustezza, compattezza e leggerezza! ( 300 grammi) 
J^ecùrd di accessori supplementari e complementari! (vedi sotto) 
J^ecord di protezioni, prestazioni e numero di portate ! 


IO CAMPI DI MISURA E 

80 PORTATE !!! 


VOLTS C-A.: 11 portate: da 2 V a 2500 V massimi 
VOLTS C.C.: 13 portate: da 100 mV a 2000 V 

AMP C.C.: 12 portate: da 50 uA a 10 Amp 

AMP. C A : 10 portate: da 200 uA a 5 Amp 

OHMS: 6 portate: da 1 decimo di ohm a 

Rivelatore di 100 Megaohms. 

REATTANZA: 1 portata: da 0 a 10 Megaohms 

CAPACITA': 6 portate: da 0 a 500 pF - da 0 a 

0,5 uF e da 0 a 50.000 uF in quattro scale. 

FREQUENZA: 2 portate: da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz. 

V. USCITA: 9 portate: da 10 V a 2500 V 

DECIBELS: 10 portate: da — 24 a ^ 70 dB 

Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora 
maggiormente le prestazioni del Supertester 680 R 
con accessori appositamente progettati dalla I C E 
Vedi illustrazioni e descrizioni più sotto riportate 
Circuito elettrico con speciale dispositivo per la 
compensazione degli errori dovuti agli sbalzi di 
temperatura. 

Speciale bobina mobile studiata per un pronto smor¬ 
zamento dell'indice e quindi una rapida lettura. 

Limitatore statico che permette allo strumento indi¬ 
catore ed al raddrizzatore a lui accoppiato, di poter 
sopportare sovraccarichi accidentali od erronei anche IL TESTER PER I TECNICI VERAMENTE ESIGENTI ! ! ! 

mille volte superiori alla portata scelta!!! 

Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche Fusibile, con cento ricambi, a protezione errate inserzioni di tensioni dirette sul circuito ohmetrico 
Il marchio « I.C E. » è garanzia di superiorità ed avanguardia assoluta ed indiscussa nella progettazione e costruzione degli analizzatori più completi e perfetti 
PREZZO SPECIALE propagandistico franco nostro stabilimento completo di puntali, pila e manuale d’istruzione , Per pagamenti all'ordine, od 

alla consegna, omaggio del relativo astuccio antiurto ed antimacchia in resinpeIie speciale resistente a qualsiasi strappo o lacerazione Detto astuccio da noi 
BREVETTATO permette di adoperare il tester con un'inclinazione di 45 gradi senza doverlo estrarre da esso, ed un suo doppio fondo non visibile, può contenere 
oltre ai puntali di dotazione, anche molti altri accessori Colore normale di serie del SUPERTESTER 680 R: amaranto; a richiesta: grigio 


ACCESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE Al NOSTRI “SUPERTESTER 680” 



PROVA TRANSISTORS 
E PROVA DIODI 

r a h s test 

MOD. *6 6 2 I.C.E. 

Esso può eseguire tut¬ 
te le seguenti misu¬ 
re: Icbo (Ico) - lebo, 
(leo) - Iceo - Ices - 
Icer - Vce sat - Vbe 


hFE (fi) per i TRANSISTORS e Vf - Ir 
per i diodi Minimo peso: 250 gr - 
Minimo ingombro: 128 x 85 x 30 mm - 
completo di astuccio - pila - puntali e 
manuale di istruzione 


VOLTMETRO ELETTRONICO 

con transistori a effetto di 
campo (FET) MOD. I.C.E. 660. 

Resistenza d'ingresso — 11 
Mohm - Tensione C C : da 
100 mV a 1000 V - Tensio¬ 
ne picco-picco: da 2,5 V. a 
1000 V - Ohmetro: da 10 Kohm a 10000 Mohm - Im¬ 
pedenza d'ingresso PP = 1,6 Mohm con circa 10 pF 
in parallelo - Puntale schermato con commutatore 
incorporato per le seguenti commutazioni: V-C C ; V- 
picco-picco; Ohm Circuito elettronico con doppio stadio 
differenziale Completo di puntali - pila e manuale 
di istruzione 



TRASFORMA¬ 
TORE I.C.E. 
MOD. 616 



250 mA - 1-5-25-50 e 100 
Amp. CA - Dimensioni 60 x 
x 70 x 30 mm. - Peso 200 gr 
completo di astuccio e istru¬ 
zioni, 


AMPEROMETRO 
A TENAGLIA 

y^mperelamp 

per misure amperome- 
triche immediate in C.A, 
senza interrompere i 
circuiti da esaminare - 
7 portate: 250 mA - 
2,5-10-25-100-250 e 
500 Amp C A - Peso: 
solo 290 grammi Tascabile' - 
completo di astuccio, istruzioni 
e riduttore a spina Mod 29. 



PUNTALE PER ALTE TENSIONI 
MOD. 18 I.C.E. (25000 V C C ) 



LUXMETRO MOD. 24 I.C.E. 

a due scale da 2 a 200 Lux e da 
200 a 20 000 Lux Ottimo pure co¬ 
me esposimetro!! 



SONDA PROVA TEMPERATURA 

istantanea a due scale: 

da — 50 a -4- 40 c C 

e da f 30 a + 200 °C 



SHUNTS SUPPLEMENTARI (100 mV) 
MOD. 32 I.C.E. per portate ampe- 
rometriche: 25-50 e 100 Amp C.C. 




VIA R U T I L I A , 19/13 

20141 MILANO - TEL. 531 .354 5 6 


OGNI STRUMENTO I.C.E. È GARANTITO. 
RICHIEDERE CATALOGHI GRATUITI A: 




































mod. R.P. 7/E 


Questo voltmetro è dotato di uno strumento di 
grandi dimensioni che permette una facile e 
precisa lettura. Data la sua alta impedenza di 
ingresso, il carico che viene applicato al circui¬ 
to in prova è praticamente nullo. Costruito su 
circuito stampato. Leggero e robusto nella co¬ 
struzione, semplice nell'impiego come un nor¬ 
male analizzatore. Dimensioni: 180x150x180 mm 


CARATTERISTICHE TECNICHE 
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OSCILLATORE 
A BASSA 
FREQUENZA 
mod. BF.40 


Il generatore BF.40 è uno strumento di alta 
qualità per misure nella gamma di frequenza 
da 20 a 200.000 Hz. Il circuito impiegato è il 
ponte di Wien, molto stabile. Tutta la gamma 
di frequenza è coperta in quattro bande ripor¬ 
tate su un quadrante ampio di facile lettura. So¬ 
no utilizzabili due differenti rappresentazioni 
grafiche della forma d’onda, SINUSOIDALI e 
QUADRE. Il livello d’uscita costante è garanti¬ 
to daM'uso di un «thermistore» nel circuito di 
reazione negativa. 

Dimensioni : 250x170x90 mm 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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mod. FM/855 


Gamme di ricezione: OM - OL * FM 

Controllo automatico di frequenza in FM v ^ 

Cambio gamme a tasti v ^ 

Prese per registratore, altoparlante supplementare e antenna autoràdio 
Antenna telescopica per FM 

Alimentazione: 9 Vc.c. oppure 220 V - 50 Hz 

Semiconduttori: 

Dimensioni: 
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tecnica, stile, hi-fi prestigiosi 







Ogni apparecchio illustrato in 
questa pagina ha ottenuto am¬ 
mirazione e riconoscimento in 
campo internazionale per te ca¬ 
ratteristiche tecniche, la linea, 
le prestazioni* 

L'insieme costituisce un comple¬ 
to impianto HI-FI di eccezionale 
prestigio, certamente fra i pri¬ 
missimi al mondo. La Casa 
costruttrice è Bang & Olufsen, 
la famosissima B&O per i raffi¬ 
nati dell HI-FI, i quali sono soliti 
dire che, dopo l'ascolto di un 
complesso B&O, null'altro riesce 
a soddisfare. Se non credete, 
ascoltatelo voi stessi. 


COMBINAZIONE 1001 


COMPOSTA DA: 


H Sinto-ampi ideatore stereo FM 
Mod, Beomaster 1001 

Gamma di ricezione FM: 

87,5 ^ 104 MHz 
Sensibilità: 1.8 pV 

Potenza d'uscita: 15 4- 15 W continui 
[20 + 20 W musicali] 
Distorsione armonica: < 1% 

Uscita per ambiofonta 
Rapporto segna le/di sturbo: > 50 dB 

Alimentazione: 110 4- 240 V - 50/60 Hz 
Dimensioni: 545 x 78 x 205 


I Giradischi stereo 
1 Mod. Beogram 1001 

Velocità: 33 1/3 - 45 gin/minuto 

Trascinamento a cinghia 
Completo di cartuccia SP * 14A 
Risposta di frequenza: 

20 -r 20,000 Hz 
Alimentazione: 110 4- 240 Vc.a. 

Dimensioni: 115 K 358 x 308 


2 Casse acustiche 
^ Mod. Beovox 1001 

Sistema: a due altoparlanti 

Potenza d'uscita: 

20 W continui - 40 W musicali 
Impedenza: 4 0 

Risposta di frequenza: 60 ~ 18.000 Hz 
Dimensioni: 380 x 280 x 136 
















L’810 è il miglior giradischi che noi abbiamo prodotto. 

E noi della BSR McDonald abbiamo costruito più giradischi 
di qualsiasi altro fabbricante al mondo. 

L'abbiamo progettato per farVi ascoltare una musica « pulita » 
che nessun altro giradischi può eguagliare: 

« pulita » da ronzio 

« pulita » per mancanza di distorsione 
« pulita » per mancanza di fluttuazione di velocità. 

Infatti l’810, rispetto agli altri giradischi in commercio, ha il vantaggio di essere costruito 
In base alle più esigenti specifiche di produzione. 

Provate. 

I VOSTRI DISCHI DIVENTERANNO ORCHESTRA VIVA. 

I minimi dettagli dell'810 sono contenuti nel libretto illustrato che VI Invieremo 
gratuitamente non appena riceveremo l’allegato tagliando da Voi compilato. 


jp. « — “— *■*- — — — «— — — *** — -** — * ■ — — —* 

VI pregò spedirmi una documentazione completa e dettagliata su! 
giradischi 610 delia BSR Me Dormici l$p]\ 

Nome ..,„. r . .. ..... 

Cog nome _______. . 

Indir!zzo ........,.... . .........u... 

C.A.P.: - . ,..-. . .— Città : **_******_ _ ** 

BSR (ITALIA) S.p.A. - Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124 MILANO 

I__J 

Distributore: GBC Italiana viale Matteotti, 66 20092 Cinisello B. 
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TA-1010 



Il nuovo SONY TA-1010 è un amplificatore 
adatto per la riproduzione stereofonica 
dello spettro sonoro. 

Di elevate caratteristiche tecniche, notevole potenza e 
costo economico, esso presenta una distorsione 
minore dello 0,5% con 30 W di potenza d’uscita. 

Il piacere tipicamente moderno di disporre di un impianto HI-FI non è più una 
prerogativa riservata ai soli amatori dell’alta fedeltà, ma si va estendendo a strati 
sempre più vasti di persone A queste la SONY è lieta di consigliare il nuovo ed 
economico modello TA-1010, che costituisce il nucleo base per la realizzazione di un 
tale impianto. 

Il TA-1010, con il suo pannello comandi, progettato in modo razionale, e il bellissimo 
mobile in legno, si armonizza meravigliosamente in qualsiasi ambiente 
Se desiderate conoscere cosa sia veramente il suono stereofonico ascoltate il TA-1010 
unito ad un registratore e a due diffusori SONY. 

Questo amplificatore vi darà certamente più di quanto vi aspettate dal suo costo. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

20 transistori 5 diodi • Potenza d’uscita: 15 15 W con distorsione armonica 

0,5% • Risposta dì frequenza: 25 : 40.000 Hz 0 3 dB • Rapporto segnale/disturbo: 

70 dB • Impedenza: 8 H • Alimentazione: universale c.a. • Prese per fono 2, 
sintonizzatore, registratore, aux 2, altoparlanti e cuffia • Dimensioni: 420x123x247. 


ACQUISTATE PRODOTTI SONY SOLAMENTE CON GARANZIA ITALIANA 
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MOD. D54 



oscilloscopio D54 

■ 10 MHz - 10 mV/cm 

■ TUTTO TRANSISTORIZZATO 

■ DOPPIA TRACCIA - INGRESSI FET 

■ PICCOLO - LEGGERO 

■ BASE DEI TEMPI 
A 22 VELOCITA’ 

■ COMMUTATORE INGRESSI 
A DUE VELOCITA’ 

(CHOPPED - ALTERNATE) 

■ SCHERMO 6 x 10 cm 

■ CALIBRATORE DI TENSIONE 
INCORPORATO 



L’Oscilloscopio TELEQUIPMENT mod. D54 è un apparecchio che per le sue caratteristiche elettriche e numeriche si adatta 
alle applicazioni più svariate. E' molto stabile elettricamente e molto robusto meccanicamente e può essere usato senza 
difficoltà anche per servizio esterno perché è piccolo e leggero. Le sue regolazioni sono quelle strettamente indispensa¬ 
bili. Ha comunque un azionamento della base dei tempi sia del tipo automatico sia, se necessario, a livello variabile. Spe¬ 
ciali circuiti per migliorarne il funzionamento con segnali TV e HF possono essere inseriti premendo semplicemente gli 
appositi pulsanti. Lo schermo, di dimensioni più che soddisfacenti, ha un reticolo ad illuminazione regolabile. 

A richiesta può essere fornito anche nella versione per montaggio su pannello (Mod. D54R). 

TELEQUIPMENT, da alcuni anni integrata nel gruppo TEKTRONIX, è il maggior produttore di oscilloscopi d’Europa. Dalle 
sue fabbriche inglesi escono, oltre al mod. D54, anche tanti altri apparecchi diversi per qualità e prezzo, dal minuscolo 
«Serviscope Minor» al prestigioso D83 a cassetti con schermo da 10 x 12 cm e banda passante da 50 MHz. 

MOD. D54R 
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SiLferstar, 

MILANO -Via dei Gracchi, 20 - T*L 4B9S 
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AMPLIFICATORE STEREO HI*FI 7+7 W 

Potenza df uscita: 7+7 W - Risposta dì 
« frequenza: 20 Hz -r 20 kHz ± 1 dB - 
Impedenza di uscita: 8 Lì 


UK 535/C 


AMPLIFICATORE LINEARE RF 


COMMUTATORE ELETTRONICO 

Frequenza di commutazione: I 
a 7,500 Hz in 6 gamme - Alimentazione: 
110 + 240 Vc.a, - Massima tensione di 
ingresso: 8 Vp.p. 


RICEVITORE SUPERETERODINA 

Gamma di sintonia: OL 150 ~ 260 kHz - 
OM 520 -- 1640 kHz - FM 87 + 104 MHz 
■ Potenza di uscita: 2 W - Alimentazione: 
117/125 - 220/240 Vc.a. 


Tensione di uscita: 4 35 Vc.c. - Cor¬ 

rente massima fornita: 2,5 A * Alimen¬ 
tazione: 110 + 240 Vc.a, ± 10% 


UK 


500 


ALIMENTATORE STABILIZZATO 


19 


900 


Gamma dj frequenza 26,5 + 30 MHz - 
Potenza max a R.F.: 30 W - Alimentazio¬ 
ne: 220 Vc.a, - Impedenza d'ingresso e dì 
uscita: 50 Lì 


QUADRIK - DISPOSITIVO 
PER EFFETTO QUADRIFONICO 

Impedenza dei due ingressi: 4 + 8 fi • 
Regolazioni indipendenti per altoparlanti 
frontali ed altoparlanti posteriori 


ALIMENTATORI - APPARECCHIATURE 
B.F. - ACCESSORI PER STRUMENTI MU¬ 
SICALI - APPARECCHIATURE PER RA¬ 
DIOAMATORI, C.B. E RADIOCOMANDO 
- CARICA BATTERIE - LUCI PSICHEDELI¬ 
CHE - STRUMENTI - TRASMETTITORI 
FM - SINTONIZZATORI - RADIO-TV 


UK 180 


24 


000 






















Costruzioni elettroacustiche di precisione 



SINTOAMPLIFICATORI PER FILODIFFUSIONE 


Ecco due amplificatori completi di sintonizzatori per la ricezione dei programmi deila filodiffu 
Questi accoppiamenti permettono di creare un sottofondo musicale, di ottima qualità ed esente da di 
sturbi, in locali pubblici corner negozi, ristoranti, saloni di esposizione, alberghi da 20-30 camere ecc, 




impedenza d'ingresso: 


SINTONIZZATORE 

Risposta In frequenza! 20 4 - 15.000 Hz 
150 - Rapporto segnale/disturbò: 60 dB 

AMPLIFICATORE 

Potenza d'uscita: 20 W - Risposta In frequenza: 100 4 15.000 Hz 
± 3 dB - Distorsione a 1000 Hz; 3% - Sensibilità canale micro: 
0,6 mV - Sensibilità canale fono: 150 mV - Rapporto segnale/db 
sturbo canali mlcro e fono: 60 dB ■ Circuiti di ingresso: 2 mìcio 
In parallelo 1 fono FD commutabile - Impedenza d'ingresso cana¬ 
le mlcro: 5 klì - Impedenza d'ingresso fon o-regi strato re: 300 - 
Impedenza d'uscita: 4 -‘6 * 8 - 12 - tfi - Z20 tensione costante 
100 V - Dimensioni: 380 x 165 x 222 - Péso; 7,600 kg. 



SINTONIZZATORE 

Risposta in frequenza: 20 4 15.000 Hz - Impedenza d'ingresso: 
150 - Rapporto segnale/dìsturbo: 60 dR 

AMPLIFICATORE 

Potenza d'uscita; 35 W - Risposta In frequenza: 100 4 15.00Q Hz 
± 3 d 3 - Distorsione a 1000 Hz: 3% * Sensibilità canale mlcro: 
0,6 mV - Sensibilità canale fono; ISO mV - Rapporto segnale/dl- 
siurbo canali mlcro e fono: 60 d 8 - Circuiti di Ingresso: 2 mlcro 
in parallelo 1 fono FD commutabileImpedenza d’ingresso canale 
mlcro: 5 kfl * Impedenza d'ingresso fono-reglstratore: 300 - 
Impedenza d'uscita: 4- - 6 * 8 - 12 - 16 - 22Q tensione costante 
1G0 V - Dimensioni: 380 x 165 x 222 - Peso: 7,600 kg 
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MICROFONI ■ DIFFUSORI A TROMBA ■ COLONNE SONORE ■ UNITÀ MAGNETO- 
DINAMICHE ■ MISCELATORI ■ AMPLIFICATORI BF ■ ALTOPARLANTI PER HI-FI 
■ COMPONENTI PER HI-FI ■ CASSE ACUSTICHE 


Qfir 42029 S. Maurizio REGGIO EMILIA Via Notar! Tel. 40.141 - 2 linee 

KUr 20149 MILANO Via Alberto Mario 28 Tel. (02) 468.909 - 463.281 









Anche se il vostro tester è molto 
sensibile (20.000 fi per V o simili) 
ha pur sempre una resistenza inter¬ 
na piuttosto limitata, che impedisce 
certe misure o le rende imprecise. 
In questo articolo descriviamo un 
semplice «adattatore» che elimina 
l’inconveniente, rendendo il tester 
simile ad un voltmetro elettronico, 
almeno per quanto riguarda le mi¬ 
sure di tensione. 


migliorate il vostro tester con questo 

ADATTATORE FET „ OBluaou 



Fig. 1 - Esempio di misura impossibile - 
In questo modo non si può misurare la 
tensione di polarizzazione di un «FET» 
inserito in un circuito tipico; mediante 
un tester da lO.OOxV. La funzione non 
muta impiegando un tester da 20.000xV 
oppure da 40.000xV. Infatti un tester po¬ 
sto su 3 V fs ha un valore di resistenza 
interna (RX) dell 3 ordine dei 35 kLl, 
quindi RI «vede» in parallelo questo va¬ 
lore e lo stadio funziona impropriamen¬ 
te, con tutte le costanti alternate. 
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upponiamo che voi voglia¬ 
te misurare la tensione 
di polarizzazione di un 
transistore con il vostro tester; vi 
aspettate un valore compreso tra 
0,6 e 0,9 V. Pertanto, a leggerla con 
una certa precisione, voi usate una 
portata c.c. «bassa»: mettiamo «X 
5 Vc.c.». Se il vostro strumento ha 
una sensibilità di 5.000 O per V, 
ovvero impiega un indicatore da 
200 pA, la sua resistenza interna in 
questa portata varrà circa 26.000 £2. 

Effettuando la misura, quindi, 
voi porrete una resistenza di 26.000 
£2 tra la base del transistore e la 
massa. Quale che sia il circuito in 
cui è impiegato il transistore sotto 
misura, parlando sempre di mo¬ 
delli di piccola potenza, la resisten¬ 
za spuria introdotta in tal modo 
turberà senz’altro i valori presenti, 
quindi voi non leggerete la tensio¬ 
ne «vera» esistente nel punto che vi 
interessa, ma la tesione ivi presente 
con la resistenza parassita introdot¬ 
ta. 


In altre parole, col vostro tester 
non potete effettuare questa misura 
con sufficiente precisione, ed altret¬ 
tanto a maggior ragione, và detto 
nel caso di transistori FET, come 
mostra la fig. 1. 

L’esempio qui riportato è dei più 
palmari, ma se ne potrebbero avere 
innumerevoli altri dalla tecnica del¬ 
la riparazione TV in particolare, e 
dalla sperimentazione in genere. 

Anche i testers a 20.000 £2 per V 
o addirittura a 40.000 £2 per V. Il 
tester ICE «680/E» sulla scala 
«X2Vcc» presenta una resistenza 
interna pari a 40 k£2. Il Cassinelli 
NOVOTEST «TS160» sulla scala 
«X5 Vcc» presenta un valore di 30 
k£2 circa. Non è detto che non crei¬ 
no simili inconvenienti: anzi, come 
abbiamo visto, non sono affatto in¬ 
denni dal «caricare» il circuito. 


Per questa ragione, in molti casi 
di misura «serie» si preferisce lo 
uso del voltmetro elettronico, che 
ha una resistenza di ingresso eleva¬ 
tissima: 10 M£2 nel tipico. Il tec¬ 
nico «avvertito» per le misure più 
delicate scarta immediatamente il 
tester, ma lo sperimentatore? 

Quanti, tra gli sperimentatori pos¬ 
sono permettersi l’acquisto di un 
voltmetro elettronico? 

Certamente pochi, quindi i nostri 


amici devono accontentarsi di mi¬ 
sure approssimate: tanto approssi¬ 
mate che forse non sono neppure 

misure. 

In questo articolo presentiamo un 
«adattatore» che applicato al tester 
consente di effettuare le letture di 
tensione su di una resistenza paral¬ 
lela a quella degli strumenti «elet¬ 
tronici»: oltre 10 M£2. 

Le parti che costituiscono il no¬ 
stro apparecchio costano abbastan¬ 
za poco e la sua realizzazione è piut¬ 
tosto facile, quindi pensiamo che 
l’utilità del dispositivo non possa 
essere posta in discussione. 


to che lo degrada; in questo caso 
particolare, invece, non vi è alcuna 
resistenza parassita. Anche igno¬ 
rando la R5, l’ingresso del TRI pra¬ 
ticamente non assorbe corrente; ha 
una «resistenza» tanto elevata da 
parere una specie di circuito aperto. 
E’ questa la caratteristica fonda- 
mentale dei FET, d’altronde, come 
sappiamo. Quindi, qualsiasi tensio¬ 
ne è in effetti applicata su 11 M£2 
il che forma il nucleo di interesse 
per l’apparecchio. 

In un partitore come quello pre¬ 
visto per l’ingresso, si sarebbe po¬ 
tuto sciegliere ogni punto, per effet- 


unpcfrt wraccir#cOj «pintrt**- 



Lo schema appare nella figura 2, 
e come si vede, in sostanza il tutto 
è un amplificatore di cc «FET» se¬ 
guito da un circuito a ponte, in cui 
TR2 rappresenta il braccio variabile 
dell’assieme. 

L’ingresso è una serie di resisto- 
ri costituita da R1-R2-R3-R4, il 
complesso ha un valore totale pari 
a 11,1 M£2. In genere, il valore 
complessivo del sistema partitore di 
ingresso non è determinante, poi¬ 
ché si ritrova sempre qualche 
«shunt» all’interno dello strumen- 


tuare le prese; avendo di conseguen¬ 
za ogni valore desiderato di «fondo 
scala». 

Noi abbiamo sistemato le cose in 
modo da avere quattro portate: 600 
mV (0,6 V); 6,8 V; 80 V. Perché 
questi valori e non altri? Presto det¬ 
to. 

La prima «portata», nella gamma 
dei mV, serve a scopi di ricerca, co¬ 
me la misura della soglia di con¬ 
duzione dei diodi, dei transistori, la 
tensione presente sui Gates dei FET 
e dei MOS, altre consimili. La se- 
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conda, calibrata, ha funzioni tradi¬ 
zionali, ed a noi serviva anche per 
misure su speciali combinazioni di 
pile-campione. La terza è stata scel¬ 
ta per misurare facilmente le ten¬ 
sioni presenti «a freddo» (senza se¬ 
gnale) nei collettori degli stadi che 
lavorano nei preamplificatori e nel¬ 
le radioline. L’ultima (80 V fs), 
può parere troppo elevata per le mi¬ 
sure nei circuiti transistorizzati che 



Fig. 3 - Schema elettrico del circuito da 
usare per la calibrazione. * 


ci interessano, ma non è così. 

Oggi gli amplificatori HI-FI a 
stato solido sono alimentati con del¬ 
le tensioni notevoli, si va dai 22/24 
V ai 60/70 V ed oltre, per sistemi 
dotati di una potenza maggiore di 
100 W: si vedano gli esempi della 
RCA ed affini. 

Quindi, i livelli di tensione da 
noi scelti possono essere reputati ab¬ 
bastanza coerenti ai vari impieghi. 
Il lettore può pensarla dwersamente 
e noi non vogliamo assolutamente 
discutere i suoi concetti. Se chi leg¬ 
ge vuole scegliere altre portate di 
fondo-scala, padronissimo: basta di¬ 
mensionare in modo opportuno i 
resistori facenti parte del partitore. 

Ad esempio, dividendo R3 in due 
o tre elementi singoli che abbiano 


l’uguale valore complessivo, ed ef¬ 
fettuando prese intermedie, si pos¬ 
sono avere due o tre portate supple¬ 
mentari comprese tra 6,8 ed 80 V; 
per esempio 12 V, 15 V, 30 V ed 
analogamente. 

Come si vede, siamo ben lungi 
da difendere a spada tratta i nostri 
criteri, ed anzi abbiamo il massimo 
rispetto dell’altrui opinione! 

E’ questo, per i «fondo-scala», 
uno dei lati che caratterizzano le 
funzioni dell’adattatore. 

Relativamente alle funzioni ge¬ 
nerali, aggiungeremo che il TRI la¬ 
vora con il Drain in comune: l’ac¬ 
coppiamento con lo stadio che pilo¬ 
ta l’indicatore (TR2) è ricavato via 
Source-Base. 

Il TR2, a sua volta è collegato 
con il collettore comune, figurazio¬ 
ne simile a quella dello stadio pre¬ 
cedente. 

«L’uscita» del TR2 è ovviamente 
sull’emettitore. Il transistore, con 
R6, R8, R9 costituisce un ponte 
che è bilanciato tramite l’azzera¬ 
mento ricavabile per via di R8. Sul¬ 
la diagonale del ponte detto è in¬ 
serito il tester, che deve essere com¬ 
mutato per 50 \iA fondo scala (tut¬ 
ti gli strumenti che si usano oggi, 
vecchi o nuovi, a 20.000 n per V 
hanno questa portata). I diodi Dl- 
D2 «proteggono» l’indicatore dalle 
sovratensioni, mentre R7 serve co¬ 
me calibratore, ovvero per situare 
gli esatti valori indicati. 

La tensione di alimentazione pre¬ 
vista é 9 V; l’assorbimento dello 
adattatore è modestissimo: 1-2 mA 
a seconda delle funzioni. 

In queste condizioni il tipo della 
pila impiegata quale «B» non ha 
rilevanza; anche un elemento per 
radioline di buona qualità può ser¬ 
vire ottimamente, per lungo tempo 
(mettiamo una Hellesens, per sicu¬ 
rezza) . 

Relativamente alle parti, diremo 
che la precisione nell’indicazione 
«è» la precisione delle resistenze 
del partitore. E’ quindi essenziale 
che le resistenze facenti parte del 
circuito di ingresso siano molto pre¬ 
cise. Una tolleranza del 2% è già 
importante per questi elementi. La 
dissipazione, per contro, non ha al¬ 
cuna rilevanza, data la infinitesima 
corrente che circola. Il commutato¬ 
re CM1 deve assicurare un buon 



Fig. 4 - Schema elettrico di un altro circuito da usare per la calibrazione. 
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I MATERIALI 


Codice 

G.B.C. 


B 

CM1 : 
DI : 
D2 
RI 


R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

TRI 

TR2 

SI 


pila da 9 V 

commutatore a quattro o più posizioni, una via 
Diodo al Germanio AA131 o similare 
Uguale al DI. 

Resistore da 5 2% (meglio 1%) 

NOTA: poiché non vi sono elementi commerciali ad 

alta precisione di questo valore, si useranno 5 resi- 

stori GBC DR/7105-10 connessi in serie 

uguale ad RI, si veda la nota riportata sopra 

resistore da 1 Mfi, 0,33 W, 2% 

resistore da 100.000 12, 0,33 W, 2% 

resistore da 1 M12, 0,33 W, 5% 

resistore da 10.000 12, 0,33 W, 5% 

trimmer potenziometrico da 10.000 12 lineare 

trimmer potenziometrico da 20.000 12 lineare 

resistore da 2200 12, 0,5 W, 5% 

transistore 2N3819, o altro a canale «N» similare. 

transistore BC 109/B o similare 

interruttore unipolare 


H/0762-00 

GN/0083-00 

YY/0006-10 

YY/0006-10 


DR/7105-10 
DR/7104-10 
DR/6105-10 
DR/6103-10 
DP/0503-10 
DP/0313-22 
DR/6202-22 
YY/8503-00 
YY/2510-17 
GL/1200-00 


contatto, ma in questo caso non è 
richiesto un modello a «spazzola 
multipla» sempre in grazia della de¬ 
bole intensità considerata. Il TRI 
deve essere ad effetto di campo, ov¬ 
vio, ed a canale «N». Il 2N3819 in¬ 
dicato nello schema ha un rapporto 
«guadagno-prezzo» assolutamente 
buono: è quindi scelto «a ragione». 

Sostituti efficaci potrebbero esse¬ 
re i FET 2N3824, 2N5245, 

2N5248; Tultimo in particolare per¬ 
ché ha un ottimo guadagno accom¬ 
pagnato da un costo ridotto. Co¬ 
munque, il modello fondamentale, 
reperibile presso qualunque Sede 
GBC, robusto e collaudato, non 
è da spregiare. 

Il BC109/B è un classico: forse 
ogni lettore ne ha uno nel cassetto 
quindi non occorrerebbe indicare 
le sostituzioni. 

Comunque per completezza, di¬ 
remo che il Siemens «BC238/B» 
(plastic case) rappresenta una vali¬ 
da alternativa, da noi controllata. 

Tra Taltro, anche il BC238/B co¬ 
sta poco, molto poco: metti un ape¬ 
ritivo con Poliva! 

Gli elementi resistivi dello stadio 
di uscita hanno precise caratteristi¬ 


che: R6 può essere al 10%, ma 
sarebbe meglio che fosse al 5%. 

Così R9, R7 deve essere lineare, 
per quanto possibile di buona qua¬ 
lità stabile nel tempo. Potendo... 
«scialare» in qualcosina, qui un 
trimmer resistivo GBC DP/0523-10 
si imporrebbe. 

I diodi D1-D2 devono essere al 
Germanio elementi al Silicio, a cau¬ 
sa della loro tensione di soglia di 


protezione sufficienti. I vari AA131 
o diodi per commutazione «vecchi» 
(oggi sono tutti al Silicio) sono 
quel che ci vuole. 

Passando alla costruzione, dire¬ 
mo che il nostro prototipo è realiz¬ 
zato su due basi complementari: un 
pannello di Lucite ed uno chassis di 
perforato plastico. Il primo regge 
CM1, R8, SI, il Jack BNC di in¬ 
gresso. Il secondo tutte le parti «mi- 






Fig. 5 - Piano di cablaggio dello schema di figura 2. In colore sono disegnate le piste in rame del circuito stampato 
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Fig. 6 - Prototipo dell’adattatore «FET» descritto in questo articolo. Si notino i vari 
collegamenti. 


nuscole» come ingombro, leggi le 
resistenze, i diodi, i transistori, R7. 

Le dimensioni dei pezzi detti so¬ 
no 100 per 85 mm relativamente al 
pannello, e 90 per 70 mm in quan¬ 
to allo chassis. 

I due possono essere uniti me¬ 
diante distanziali metallici (tubetti) 
alti 40-45 mm. 

Al termine del lavoro, pannello 
e chassis, riuniti, verranno fissati 
su di una cassettina metallica aven¬ 
te funzioni di schermo e protezione. 

Sulla filatura, diremo che le con¬ 
nessioni del CM1 devono essere e- 
seguite con estrema cura. Il con¬ 
tatto «spazzola» che fà capo al «ro¬ 
tore» deve essere accuratamente in¬ 
dividuato, ed al relativo terminale 
deve essere collegata la R5, per co¬ 
minciare. Ai contatti radiali che la 
spazzola tocca via via ruotando il 
commutatore, devono essere colle¬ 
gati dei corti cavetti di connessione 
che andranno alle resistenze poste 
sullo chassis. Ovviamente, tali ca¬ 
vetti devono essere colorati diversa- 
mente per non commettere errori ed 
inversioni nel partitore. 

Un tocco di psicologia: è sempre 
bene che al primo scatto corrispon¬ 
da la portata più alta in tensione; 
ciò ad evitare che una manovra af¬ 
frettata o sbadata applichi al tester 
una «sventola» tale da danneggiar¬ 
lo. Esistono i diodi di protezione, è 
vero; non sempre però essi danno 
una protezione reale, specie per gli 
impulsi ripidi. 


E' chiaro che il Gate del 2N3819 
non godrebbe gran che di una ten¬ 
sione pari a 60/70 V direttamente 
applicata tra esso ed il negativo ge¬ 
nerale, e ciò si potrebbe verificare, 
se CM1 fosse collegato malamente, 
quindi attenzione! 

Troppe volte abbiamo puntualiz¬ 
zato l’importanza delle saldature, 
del verso dei diodi, degli isolamenti 
reciproci e del controllo finale; per¬ 
metteteci quindi, per una volta, di 
sorvolare su questi argomenti rite¬ 
nendoli ormai acquisiti. 

Per la prova dell’adattatore, i ter¬ 
minali di uscita in forma di spinot¬ 
ti saranno inseriti nel tester, poi si 
potrà chiudere SI. 

Può accadere che così l’indice si 
sposti a metà scala, oppure che ten¬ 
da ad «arretrare» forzando l’inizio, 
il pernino di arresto. 

In un caso o nell’altro, R8 sarà 
ruotato quanto basta per ottenere 
lo «zero/set» preciso. 

Successivamente, CM1 sarà por¬ 
tato su «X 6,8 V fs». 

All’ingresso si collegherà una pila 
da 4,5 V. Se così facendo l’indice 
tende verso il fondo scala, l’appa¬ 
recchio funziona, ed è unicamente 
bisognoso di calibrazione; nel caso 
contrario, una rapida analisi dei 
collegamenti chiarirà l’errore, la di¬ 
menticanza, o comunque il difetto. 

Tornando alla calibrazione, dire¬ 
mo che essa può essere effettuata 
con una serie di pile ed un poten¬ 


ziometro, come si vede nelle figure 
3 - 4. 

Per prima cosa, secondo la figu¬ 
ra 3, si regolerà RX sino ad ottenere 
una tensione di 0,6 V ai capi «A - 
B». La misura della tensione presen¬ 
te, potrà essere effettuata con il te¬ 
ster previsto per lavorare in unio¬ 
ne all’adattatore, non essendovi qui 
problemi di resistenza esterna ap¬ 
plicata. Ciò fatto, il tester potrà tor¬ 
nare ad essere collegato al nostro 
apparecchio, e la tensione-campio¬ 
ne sarà posta all’ingresso dell’adat¬ 
tatore. Sulla portata «X 0,6 V» l’in¬ 
dice dovrebbe andare a fondo sca¬ 
la. 

Se così non fosse, dopo aver az¬ 
zerato accuratamente la misura, si 
dovrà ruotare R7. Questa manovra 
darà l’allineamento previsto. 

Ora si staccherà il tester dall’u¬ 
scita e di nuovo lo si collegherà ai 
punti «A - B» del circuito di figura 
3. Ruotando «RX» si ricaverà la 
tensione di 1 V preciso; quindi an¬ 
cora uno spostamento: il tester sa¬ 
rà riportato all’uscita dell’adattato¬ 
re e la tensione sarà applicata allo 
ingresso dopo aver opportunamente 
commutato CM1. 

Il risultato dovrebbe essere il 
preciso fondo-scala. 

Ancora una prova: RX di figura 
3 sarà regolato per avere una ten¬ 
sione di 6,8 V, e fatta la solita ope¬ 
razione di spostamento del tester e 
la commutazione di portata, si leg¬ 
gerà anche questo fondo-scala che 
dovrebbe presentarsi regolare. Se 
così non fosse, e se anche nelle pre¬ 
cedenti prove si fosse riscontrata 
qualche anomalia, R2, oppure R3, o 
altra facente parte del circuito di in¬ 
gresso potrebbe essere di valore er¬ 
rato, o fuori tolleranza. 

Infine, per verificare la portata 
più alta, quella «X 80 V fs» sarà 
necessario passare al sistema spe¬ 
rimentale dettagliato nella figura 4. 
Le cinque pile previste, erogano 
45 V, ma tramite RX si può ottene¬ 
re all’uscita un valore di 40 V, che 
dovrà far salire esattamente a metà 
scala l’indicatore. Le manovre rela¬ 
tive a questo collaudo sono identi¬ 
che a quelle già descritte per i fon¬ 
do scala «minori». 

Questo è tutto; effettuata la ca¬ 
librazione, l’adattatore può essere 
subito impiegato. 
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SIGNAL TRACER 
A CIRCUITO INTEGRATO 


Presentiamo la descrizione di 
un signal tracer autocostruito 
utile per la riparazione dei ra¬ 
dioricevitori, Il nostro stru¬ 
mento risulta assai piccolo es¬ 
sendo contenuto (comprese le 
due pile da 4,5 V) in una sca¬ 
toletta dalle dimensioni di 
min, 120x75 x 75, esso farà 
senza dubbio una bella figura 
nel laboratorio sia del dilet¬ 
tante che dei professionista. 
Avendo Palimentazione incor¬ 
porata cd essendo estrema¬ 
mente maneggevole il nostro 
cercatore di segnali potrà es¬ 
sere utilizzato con successo 
per un controllo rapido dei 
radioricevitori non funzionan¬ 
ti. Oltreché l'Impiego classico 
della ricerca dei guasti nei ra¬ 
dioricevitori potremo usarlo 
come amplificatore di Bassa 
Frequenza per verificare il 
funzionamento di microfoni, 
pick-up, giradischi, ecc. 
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CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

Ingresso in Alta Frequenza (AF) 
impedenza di circa 1.000 O. 
Ingresso in Bassa Frequenza (BF) 
impedenza di circa 47 fi. 
Alimentazione 9 V con due pile, 
piatte da 4,5 V in serie. 

Regolazione del volume mediante 
potenziometro con interruttore. 

□ 1 signal tracer in questione 
è stato studiato principal¬ 
mente per Fimpiego con i 
radioricevitori a transistori. Esso 
presenta due ingressi uno per la 
bassa frequenza ed uno per l'alta 
frequenza. Il circuito rivelatore, che 
nei signal tracer del commercio, si 
trova usualmente in una sonda è 
stato qui montato alFinterno dello 
strumento; ciò è stato reso possibile 
da due fattori: la bassa impedenza 
dei circuiti a transistori e Fimpiego, 
alFinterno del nostro strumento, di 
un amplificatore di alta frequenza. 
La presenza di un amplificatore di 


alta frequenza differenzia qualitati¬ 
vamente questo signal tracer da 
molti altri. 

L'impiego di un circuito integra¬ 
to rende estremamente attuale lo 
strumento e ne semplifica grande¬ 
mente la costruzione. 

LO SCHEMA ELETTRICO 

Il circuito di bassa frequenza è 
stato realizzato mediante Fimpiego 
di un circuito integrato TAA 300. 

Il segnale di bassa frequenza è 
applicato ad un estremo del poten¬ 
ziometro da 47 Idi mentre l'altro 
estremo va a massa (fig. 1). Il cur¬ 
sore del potenziometro preleva una 
parte del segnale di ingresso e la in¬ 
via, tramite un condensatore in po¬ 
liestere da 1 ]iF, all'ingresso d&Leir- 
cuito integrato che provvede ad am¬ 
plificarla. La potenza massima di 
uscita risulta essere di circa 1 W. 

Per questa parte dello schema vie¬ 
ne fornito il disegno del circuito 
stampato, (fig. 2-3) tuttavia il suo 
impiego non è tassativo e, può ri- 
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+9V I = 6 m A 



Fig. 1 - Schema elettrico della sezione di bassa frequenza impiegante il circuito inte¬ 
grato TAA 300. 



sultare più comodo l'impiego di una 
basetta forata. 

Su di una basetta di questo tipo 
noi abbiamo poi realizzato l’amplifi- 
catore di alta frequenza ed il rivela¬ 
tore; volendo si può al contrario 
fare ricorso anche per questa parte 
dello schema ad un circuito stam¬ 
pato. 

Fig. 2 Circuito stampato, relativo allo 
schema elettrico di figura 1, visto dal 
lato rame. 



Fig. 3 - Circuito stampalo visto dal lato componenti della sezione di bassa frequenza 
di cui alla figura 1 è visibile lo schema elettrico. 


Come unica avvertenza diciamo 
che i fili di collegamento della ba¬ 
setta con il potenziometro, le pile, 
l’altoparlante ed il morsetto di in¬ 
gresso BF devono essere tenuti mol¬ 
to corti per evitare inneschi con 
conseguenti fischi nell’altoparlante. 

II trimmer da 25 kfl va regola¬ 
to una volta per tutte, in modo che, 
in assenza di segnale, questa parte 
del circuito assorba dalle pile la 
corrente di 8 mA. 

La misura si effettua con il mil- 
liamperometro, in corrente conti¬ 
nua, del tester disponendolo in se¬ 
rie alle pile. 

L’altro circuito, quello relativo 
alla alta frequenza, comprende un 
transistore ed un diodo. Il transi¬ 
store provvede ad amplificare il 
segnale in alta frequenza; per que¬ 
sto stadio si è scelto, solo per mo¬ 
tivi di comodità, un transistore 
BC108. Si tratta di un transistore al 
silicio di impiego generale più adat¬ 
to come preamplificatore audio che 
per alta frequenza, ma data la sua 
elevata frequenza di transizione, 
circa 100 MHz, l’alto guadagno, il 
modesto valore della frequenza da 
amplificare (circa 470 kHz), ed in 
considerazione della sua facile repe¬ 
ribilità, la nostra scelta è caduta, in¬ 
vero senza successivi rimpianti, su 
di esso. 

Il BC108 funziona quindi come 
amplificatore in alta frequenza ed 
il segnale da esso amplificato vie¬ 
ne rivelato mediante il diodo D ed 
il gruppo C3 - R4 (fig. 6). 

Il segnale così rivelato è inviato, 
mediante un cavetto schermato, al¬ 
l’ingresso dell’amplificatore di bas¬ 
sa frequenza precedentemente de¬ 
scritto. Anche questo circuito non 
presenta difficoltà di realizzazione. 
Per esso non si è fatto ricorso al 
circuito stampato ma alla più sem¬ 
plice basetta forata cui si è accen¬ 
nato precedentemente. 

REALIZZAZIONE PRATICA 
DELLO STRUMENTO 

Come è stato detto lo strumento 
si compone di due circuiti, uno di 
bassa frequenza e l’altro di alta fre¬ 
quenza e rivelatore. Il primo vie¬ 
ne realizzato con l’integrato TAA 
300 ed il cui schema elettrico è rap¬ 
presentato in fig. 1, il circuito stam¬ 
pato dello stesso, visto dal lato ra- 
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Fig. 4 - Schema elettrico del circuito integrato TAA 300 e disposizione dei terminali dello stesso. 


me, è riportato in fig, 2 mentre la 
fig. 3 dà lo stesso circuito visto dal 
lato componenti. 

Da questo circuito partono vari 
fili, quelli indicati con «ingresso» 
sono rispettivamente il filo centrale 
o interno e la calza esterna di un 
cavetto schermato. La calza di tale 
cavetto, ovviamente, collegata a 
massa, ossia alla pista di rame che 
contorna la basetta del circuito 
stampato. Fanima è invece collega¬ 
ta al terminale (negativo) del con¬ 
densatore da 1 pF, questo conden¬ 
satore è del tipo poliestere. Il ca¬ 
vetto schermato è collegato al po¬ 
tenziometro da 47 kfì, più preci¬ 
samente l’anima del cavetto è sal¬ 
data al terminale centrale del po¬ 
tenziometro mentre la calza è sal¬ 
data al terminale laterale dello stes¬ 
so (quello più vicino allo scatto 
dell’interruttore) ; il circuito elettri¬ 
co è quello della fig. 5. L’altro ter¬ 
minale del potenziometro va al mor¬ 
setto esterno indicato con BF. La 
parte metallica del potenziometro 
va collegata a massa e così pure la 
custodia dello strumento. 

Nella fig. 3 si notano i fili che 
vanno ai terminali dell’altoparlante. 
Su uno di questi terminali si colle¬ 
ga anche il filo, proveniente dall’in¬ 
terruttore del potenziometro, e che 
corrisponde al positivo della pila. 
Si osservi bene che questo filo è 
collegato a quel terminale dell’alto¬ 
parlante che va al piedino 4 del 


ELENCO COMPONENTI 

DELLO SCHEMA DI FIG. 6 

RI 


resi si ore da t MO 

R2 

- 

resistere da 3,3 kH 

R3 

m 

resistere da 360 II 

R4 


resistere da 5,1 kH 

CI 

=3 

condensatore da 10 kpF 

C2 

.= 

condensatore elettrolitico 
da 200 nF - 12 V 

C3 


condensatore da 4,7 kpF 

TR 

= 

transistore BCI08 

D 

= 

diede ÀA 119 o equivalenti 



Fig. 5 - Schema elettrico del controllo 
di volume del signal tracer. 


circuito integrato. Il polo negativo 
della pila è collegato alla massa del 
circuito stampato. 

Il valore dei componenti è indi¬ 
cato sulle varie figure i condensa- 
tori elettrolitici sono a 12 V. I re- 
sistori sono tutti da 1/4 W mentre 
il potenziometro, come è stato det¬ 
to, è del tipo con interruttore. I/al- 
toparlante è da 1 W 8 fì. 

Il circuito alta frequenza e rive¬ 
latore (fig. 6) è stato montato, co¬ 
me si è detto, su di una basetta fo¬ 
rata. La massa è collegata a quel¬ 
la del circuito precedente, il termi¬ 
nale che va al positivo dell’alimen¬ 
tatore può essere collegato sul ter¬ 
minale dell’altoparlante cui è stato 
saldato il + 9 V proveniente dal¬ 
l’interruttore. 

L’ingresso dell’amplificatore, os¬ 
sia il terminale di CI va al morset¬ 
to AF. 


R3 

_*_ _ r —1_n n\i 

b, H 

1r2 

D 

(Morsetto AF) AF °“|p^ 

TR 


+ czZ 
SC2 






Fig. 6 - Schema elettrico delVamplificatore AF e rivelatore . 
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Fig. 7 - Schema a blocchi di un radioricevitore a supereterodina a transistori. 1 = preselettore; 2 = convertitore autoscillante; 
5 = I MF; 4 = amplificatore di MF; 5 — il MF; 6 = II amplificatore di MF; 7 = III MF; 8 = rivelatore; 9 — pream¬ 
plificatore BF; 10 = coppia a simmetria complementare; 11 = altoparlante. 


AlFuscita del rivelatore un cavet¬ 
to schermato collega il terminale A 
di questo circuito al morsetto BF 
(si veda anche la fig. 5). 

Quanto esposto risulta ovvio a 
chi ha pratica di costruzioni elettro¬ 
niche mentre raccomandiamo al 
principiante di prestare la massima 
attenzione nell’eseguire il cablaggio. 

Il pannello frontale della custo- 



Fig. 8 - Schema elettrico dell'alimenta¬ 
tore. S = interruttore del potenziometro. 


dia ha i fori per il potenziometro, 
per i due morsetti BF ed AF e per 
l’altoparlante. Al posto del morset¬ 
to di massa si è fatto uso di uno 
spezzone di filo terminante con una 
pinza a coccodrillo. L’altro capo del 
filo di massa è collegato alla cu¬ 
stodia dello strumento che a sua 
volta è collegata alla massa del cir¬ 
cuito. La custodia è stata vernicia¬ 
ta con una bomboletta di vernice 
spray. 

L’altoparlante può essere sempli¬ 
cemente incollato al pannello fron¬ 
tale della scatola oppure fissato con 
quattro piastrine come nel nostro 
caso. 

Il circuito di bassa frequenza è 
stato montato verticalmente sul la¬ 
to posteriore della scatola, da una 
certa distanza dalla stessa in modo 
da evitare il contatto delle piste di 
rame del circuito stampato con la 
scatola. 

Il circuito AF e rivelatore è mon¬ 
tato a 90° rispetto al precedente e 


risulta pertanto parallelo al fondo 
della custodia. Esso è collegato mec¬ 
canicamente al circuito di bassa fre¬ 
quenza mediante una squadretta 
metallica e due viti, una delle viti 
fissa entrambi i circuiti al pannello 
posteriore della scatola. 

I due circuiti e l’altoparlante oc¬ 
cupano la metà destra della custo¬ 
dia, l’altra metà risulta occupata dal 
potenziometro e dai due morsetti 
di ingresso, anteriormente, e poste¬ 
riormente, dalle pile. A questo pro¬ 
posito notiamo che si possono otte¬ 
nere dimensioni ancora minori per 
lo strumento facendo ricorso, per 
l’alimentazione, ad una piletta da 9 
V, ovviamente ciò va a scapito del¬ 
la autonomia dell’apparecchio. 

Occorre infine provvedere alla 
costruzione di un puntale per pote¬ 
re con esso effettuare l’esplorazione 
dei radioricevitori da riparare. A 
questo scopo si può semplicemente 
usare il puntale di un tester il cui 
cavetto è stato sostituito da uno 
spezzone di cavetto schermato, con 
relativo collegamento di massa per 
la calza. Per le prime prove va ov¬ 
viamente bene anche un filo qual¬ 
siasi. 

COSTRUZIONE 
DELLA CUSTODIA 

Nel nostro caso la custodia è sta¬ 
ta costruita con un ritaglio di lastra 
di alluminio da 1,5 mm di spessore 
opportunamente forata e piegata ad 
U. Il coperchio è anch’esso in allu¬ 
minio dello stesso spessore ed è 
stato ricavato da una striscia di al¬ 
luminio piegata ad U e disposta a 
90° rispetto alla precedente. Ovvia¬ 
mente qualsiasi scatoletta di metallo 
reperibile in commercio va altret¬ 
tanto bene. 
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IMPIEGO DELLO STRUMENTO 
NELLA RICERCA DEI GUASTI 



Il metodo con cui si impiega il si- 
gnal tracer è, senza dubbio, già no¬ 
to a molti. Per semplicità di spie¬ 
gazione facciamo ricorso allo sche¬ 
ma a blocchi di un radioricevitore a 
transistori (fig. 7). Si nota dalla 
figura che il radioricevitore è costi¬ 
tuito da vari stadi. 

Se un radioricevitore non funzio¬ 
na potremo localizzare lo stadio in 
avaria facendo uso del signal tracer 
da noi costruito nel modo seguente: 
colleghiamo, innanzi tutto, il mor¬ 
setto di massa alla massa dell’appa- 
recchio radio (per esempio il ce¬ 
stello metallico dell’altoparlante o 
una qualsiasi parte che risulti effet¬ 
tivamente a massa, in genere un 
qualsiasi elemento metallico), im¬ 
piegando ora l’ingresso BF dello 
strumento preleviamo il segnale, e- 
ventualmente presente, dal collet¬ 
tore del transistore pilota del push- 
pull. Cerchiamo di sintonizzare il 
ricevitore su di una stazione, se u- 
diamo la stazione dall’altoparlante 
del signal tracer avremo stabilito 
che lo stadio in avaria è lo stadio 
finale (transistori finali bruciati, 
trasformatori, se ci sono, interrotti, 
altoparlante difettoso ecc.). Se al 
contrario non udiamo alcun suono 
passeremo allo stadio rivelatore pre¬ 
levando il segnale all’uscita del dio¬ 
do. 

Se dovremo procedere nella ri¬ 
cerca a monte del diodo, useremo 
l’ingresso AF dello strumento pre¬ 
levando il segnale, successivamen¬ 
te, sui collettori degli amplificatori 
di media frequenza. Nel punto in 
cui troveremo il segnale potremo 
affermare che il guasto è localizzato 
nello stadio immediatamente suc¬ 
cessivo a quello in prova (transi¬ 
store bruciato, trasformatore di me¬ 
dia frequenza interrotto ecc.). 

Con un pò di pratica riusciremo 
a riparare velocemente qualsiasi ri¬ 
cevitore per difficile che sia il suo 
guasto. 

PROVE 

Terminato il montaggio dei due 
circuiti e controllato che non vi 
siano errori, si potrà procedere ad 
una prova «a caldo» ossia sotto ten¬ 


sione,* del circuito di bassa frequen¬ 
za, realizzato con il TAA 300. In 
questa prova, non avendo ancora 
collegato l’alimentazione allo stadio 
di alta frequenza, si regolerà il trim- 
mer da 25 kn in modo da ottenere, 
in assenza di segnale, un assorbi¬ 
mento di 8 mA. Toccando il termi¬ 
nale di ingresso BF con la punta di 
un cacciavite, se ogni componente 
è stato montato esattamente, dovre¬ 
mo sentire nell’altoparlante, ^il ron¬ 
zio caratteristico della corrente al¬ 
ternata o, quanto meno un soffio. 

Se l’amplificatore tende a fischia¬ 
re, specialmente con il volume al 
massimo, occorrerà provvedere ad 


accorciare i vari fili di collegamen¬ 
to. Terminata questa prova si prov- 
vederà a collegare l’alimentazione 
al circuito amplificatore AF e rive¬ 
latore. 

Anche in questo caso toccando il 
terminale di ingresso AF si dovrà 
udire nell’altoparlante un soffio, ov¬ 
viamente più intenso rispetto al ca¬ 
so precedente e a parità di volume 
di uscita. 

Eventuali fischi dipendono al so¬ 
lito dalla eccessiva lunghezza dei fi¬ 
li di collegamento o dal non avere 
impiegato il cavetto schermato o dal 
non aver messo a massa la custodia 
di alluminio. 


IL «CAMBIA - VOCE»: UN NUOVO DILETTO MUSICALE 

Preannunciato congiuntamente dalla Asahi Sound Machines Co. e dalla 
Nippon Columbia Co. Ltd. apparirà quanto prima in Giappone un congegno 
nuovo. Esso consentirà a chiunque di inserire la propria voce in una regi¬ 
strazione musicale, cancellando la voce del cantante originale, oppure di 
produrre un «duetto». Uapparecchio cancella solamente la voce, non Vac¬ 
compagnamento strumentale. Lo si collega ad un juke-box o ad un apparec¬ 
chio stereo con un microfono mentre gira il disco. 

Attualmente la disponibilità riguarda il solo modello JFV-122 per juke-box, 
al prezzo di $ 227. E* in programma la produzione di 200-300 pezzi al 
mese. La Nippon Columbia Co., sta studiando il modello per giradischi 
stereo. 

Il «Cambia-voce» è costituito da un filtro passa-banda, da un circuito di 
missaggio, da un circuito di ritardo, da un circuito raddrizzatore, e da un 
circuito comparatore di tensione. 

La Asahi intende organizzare una rete di venditori autorizzati a offrire il 
cambia-voce esclusivamente agli utenti di juke-box. La Nippon Columbia 
Co. tratterà il «Cambia-voce» per giradischi stereo attraverso resistente rete 
di vendita di apparecchiature elettriche. 
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CORRETTORE 
DI FREQUENZE 


A TRE INGRESSI MISCELABILI 
PER STRUMENTI MUSICALI 

a cura di S. ROBERTSON 


L'apparecchio che descriviamo in questo artìcolo è un correttore di 
frequenze adatto ad essere collegato a qualsiasi amplificatore HI-FI 
di sufficiente sensibilità (100 a 200 mV), 

Esso permette dì dosare separatamente 10 frequenze i cui valori 
approssimativi sono: 15, 60, 150, 400, 900, 2!00 t 5500, 

10000, 16000, 22000 Hz. Possiede inoltre 3 ingressi miscelatali, a 
media impedenza (100 kO) e ad aita ammettenza (saturazione tra 
150 e 500 mV, a seconda delle posizioni dei potenziometri che 
regolano le frequenze), 



uesto apparecchio ha nu¬ 
merose possibilità: colle¬ 
gandolo, ad esempio, ad 
una chitarra elettrica è possibile ot¬ 
tenere, per mezzo dei dieci poten¬ 
ziometri a cursore situati *sul pan¬ 


nello frontale, (vedi foto di presen¬ 
tazione) quei suoni, veramente ec¬ 
cezionali, che si sentono frequente¬ 
mente nei pezzi di musica moder¬ 
na. 

Esaltando al massimo alcune fre- 


lOPotenzìometri Untar! 
(IH A ) 



» Uscita 


Fig. 1 - Schema a blocchi del correttore di frequenza descritto in questo articolo. 


quenze e le loro rispettive armoni¬ 
che, ed attenuando tutte le altre, è 
possibile ottenere degli effetti spe¬ 
ciali di super-acuti che tutti gli ap¬ 
passionati di musica «pop» cono¬ 
scono molto bene. 

Non si otterrà nessun risultato 
considerevole se si volesse collega¬ 
re questo apparecchio tra un gira¬ 
dischi, un registratore od un sinto¬ 
nizzatore e l’amplificatore HI-FI. 
Esso, infatti, non è stato studiato 
per questo impiego. 

ASPETTO 

DELL'APPARECCHIO 

Nella fotografia di presentazione 
dell’apparecchio sono visibili, sul 
pannello frontale, i tre potenziome¬ 
tri che regolano il volume degli in¬ 
gressi miscelatali, i dieci potenzio¬ 
metri a cursore che permettono il 
dosaggio delle frequenze, l’interrut¬ 
tore 'generale e la lampadina spia 
di acceso-spento. Si possono notare, 
inoltre, in basso a sinistra, i tre in¬ 
gressi ed a destra l’uscita. 

PRINCIPIO 
DI FUNZIONAMENTO 

Vediamo ora come funziona l’ap¬ 
parecchio. 

In figura 1 è visibile lo schema a 
blocchi che mostra le dodici pia¬ 
strine a circuiti stampati costi¬ 
tuenti il «cuore» del montaggio. 
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Fig. 2 - Schema elettrico delta prima pia- w 
strina che forma lo stadio preamplifica- y 
tore. Essa comporta due transistori 
BCI08 e BC109 e pochi altri compo¬ 
nenti . 


La piastrina 1 è un amplificatore 
a tre ingressi ad alta ammettenza 
con uscita a bassa impedenza (1000 
fi) e comporta due transistori del 
tipo BC108 o BC109. 

Questo stadio, il cui schema e- 
lettrico e il relativo circuito stam¬ 
pato sono rappresentati rispettiva¬ 
mente in figura 2 ed in figura 3, 
non presenta alcuna difficoltà. 

I tre potenziometri PI, P2 e P3 
permettono, come abbiamo già ac¬ 
cennato, di regolare separatamente 
il volume dei tre ingressi. 

II collegamento tra i transistori 
TI e T2 è diretto (collettore-base) 


TABELLA I 

COMPONENTI DELLO SCHEMA 
DI FIGURA 2 

RI 

_ 

resistore da 47 kfl 

R2 


resistore da 47 kD 

R3 

= 

resistore da 47 k£2 

R4 

= 

resistore da 18 kfì 

R5 

= 

resistore da 15 kH 

R6 


resistore da 1 kf l 

R7 

= 

resistore da 22 kD 

R8 

= 

resistore da 3,3 k£I 

R9 

= 

resistore da 1 k Cl 

RIO 

= 

resistore da 2,2 kf2 

Rv 

= 

resistore variabile da 22 kfl 

PI 

= 

potenz. da 100 kfl (B) 

P2 

= 

potenz. da 100 kfl (B) 

P3 

= 

potenz. da 100 k& (B) 

CI 


condensatore elettrolitico 
da 10 nF 

C2 

= 

condensatore elettrolitico 
da 10 |iF 

C3 


condensatore elettrolitico 
da 100 |xF 

C4 

= 

condensatore elettrolitico 
da 500 pF 


mentre i resistori di emettitore R6 
ed R8 non sono disaccoppiati. 

Per aumentare Pammettenza d'in¬ 
gresso, tra il collettore del transisto¬ 
re T2 e l'emettitore del transistore 
Tl, viene inserita una controreazio¬ 
ne. 


Fig . 4 - Disposizione dei componenti sul 
circuito stampato relativo allo schema 
di figura 4. E’ possibile , in caso di ne¬ 
cessità , aumentare il guadagno disac¬ 
coppiando gli emettitori dei due transi¬ 
stori . 




Fig. 3 - Circuito stampato, relativo allo schema elettrico di figura 2, visto dal lato 
rame. Il disegno è in scala 1:1. 


USCITA A +9V 
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Fig. 6 - Circuito stampato, relativo allo schema elettrico di figura 5, visto dal lato 
rame. Il disegno è in scala 1:1. 



INGRESSO +9V 


USCITE VERSOI 
POTENZ. LINEARI 


Fig. 5 - Schema elettrico dell'amplifica¬ 
tore selettivo. Per i valori dei componen¬ 
ti vedere le tabelle II e III. 


L’uscita viene effettuata per mez¬ 
zo di C3 (10 pF). 

RIO e C4 hanno il compito di di¬ 
saccoppiare l’alimentazione di que¬ 
sto primo stadio. 

Le piastrine da 2 a 11, simili tra 
loro, tranne qualche piccola diffe¬ 
renza nel valore dei componenti, so¬ 
no degli amplificatori selettivi a 
banda passante stretta. 

Lo schema elettrico e il circuito 
stampato sono rappresentati rispet¬ 
tivamente in figura 5 ed in figura 6. 

Il circuito di questa piastrina è 
simile in molti punti a quello del 
preamplificatore visto in preceden¬ 
za. Si noterà inoltre che i resistori 
degli emettitori dei 2 transistori so¬ 
no, per alcune frequenze, disaccop¬ 
piati. 

Si tratta di inserire, tra la contro- 
reazione che si trova tra il colletto¬ 
re di T4 e l’emettitore di T3, il cir¬ 
cuito oscillante LC. Questo circui¬ 
to essendo accordato su una fre¬ 
quenza f 0 lascia passare tutte le fre¬ 
quenze tranne quella per cui è ac¬ 
cordato. 

Si ottiene quindi un amplifica¬ 
tore selettivo che trasmette la fre¬ 
quenza d’accordo f G ; mentre le al¬ 
tre frequenze sono enormemente at¬ 
tenuate, salvo, forse, quelle che si 
trovano molto vicino alla f G . 

Per semplicità di realizzazione, 
solo le capacità C hanno dei valori 
differenti, a seconda delle frequen¬ 
ze di accordo (vedi tabella III). 

Le bobine L, identiche per tutte 
le piastrine, sono costituite da 550 
spire di filo di rame smaltato da 
15/100 mm avvolte su un suppor¬ 
to cilindrico in ferrite di 12 mm di 
altezza e di 18 mm di diametro (si¬ 
mili a quelli usati frequentemente 
negli apparati per telecomando). 

Per chiarire meglio le idee dicia¬ 
mo che la resistenza ohmmica di 
ogni bobina deve essere di circa 
15 f2 min. e 20 12 max. 

La realizzazione di queste bobi¬ 
ne deve essere effettuata con cura: 
a questa sola condizione si ottengo- 


Fig. 7 - Disposizione dei componenti sul 
circuito stampato dell’amplificatore se¬ 
lettivo. 
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TABELLA III ■ VALORI PROPRI DI OGNI PIASTRINA 

Frequenza 

C, 

C a 

c, 

uF 

c 

R.. 

15 Hz 

100 pF 

100 m-F 

0 

100 pF 

3,9 Idi 

60 Hz 

100 pF 

100 pF 

0 

10 pF 

10 Idi 

150 Hz 

100 fiF 

100 jiF 

100 

3 pF 

27 Idi 

400 Hz 

10 pF 

io m-F 

100 

0,47 pF 

27 Idi 

900 Hz 

10 pF 

1 pF 

100 

0,1 pF 

47 Idi 

2.100 Hz 

10 pF 

0 

100 

10 nF 

47 Idi 

5.300 Hz 

10 \i¥ 

0 

100 

4 nF 

47 Idi 

11.000 Hz 

10 pF 

0 

100 

700 pF 

47 Idi 

16.000 Hz 

10 uF 

0 

100 

340 pF 

47 Idi 

22.000 Hz 

10 pF 

0 

100 

150 pF 

47 kfl 


TABELLA II 

VALORI COMUNI 

ALLE DIECI PIASTRINE 

RII 

_ 

resistore da 18 Idi 

R12 

— 

resistore da 1 Idi 

R13 

— 

resistore da 15 Idi 

R14 

= 

resistore da 22 Idi 

R15 

— 

resistore da 3,9 Idi 

R16 

— 

resistore da 3,9 Idi 

R17 

— 

resistore da 2,2 Idi 

C4 

= 

condensatore elettrolitico 
da 10 txF 

C5 

= 

condensatore elettrolitico 
da 10 [M-F 

C6 

= 

condensatore elettrolitico 
da 220 pF 

Rv 

= 

resistore variabile da 22 Idi 

L 

= 

bobina (vedi testo) 


no con sufficiente precisione, le 10 
frequenze d’accordo, utilizzando le 
capacità C citate nella tabella III. 

Tutti i punti A, come del resto i 
punti B, devono essere collegati tra 
loro. 



Fig. 8 - Schema elettrico dello stadio 
finale. 



Fig. 9 - Circuito stampato, relativo allo schema di figura 8, visto dal lato rame 
Il disegno è in scala 1:1. 


Passiamo infine all’ultimo stadio 
e precisamente alla piastrina 12. 

Lo schema elettrico e il circuito 
stampato sono illustrati alle figure 
8 e 9. 

Questo è un semplice stadio am¬ 
plificatore che utilizza un transisto¬ 
re BC 108 montato a emettitore 
comune. 

Il suo resistore d’emettitore ha 
un valore di 47 fi e non è disac¬ 
coppiato. 

Il resistore di carico del colletto¬ 
re ha un valore di 3,9 kfl. 

La polarizzazione di base viene 
ottenuta per mezzo di due resistori 
da 150 kn e da 270 kfl. 


Fig. 10 - Disposizione dei componenti k 
sul circuito stampato dello stadio finale, f 
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REALIZZAZIONE PRATICA 


CRONACA CB 



Si è svolta lo scorso 24 Febbraio una simpatica riunione tra i C.B. dello 
0321. E’ stata una divertente serata con grande carica batterie che ha non 
solo contribuito a far conoscere tutti gli amici della ruota novarese ma anche 
a discutere i comuni problemi. 

Uanimatore, Vamico Aragosta, ha sciolto il ghiaccio del primo momento allo 
ingresso del ristorante da Giorgio, dimostrandosi ottimo anfitrione. 

E’ seguita una paurosa sfilata di portate su cui poco meno di 200 voraci 
bocche si sono gettate tra l’allegria generale. 

Quindi è stata la volta dell 1 orchestra e del tombolone C.B. al quale avevano 
contribuito le ditte Ambrosoli, Greco e foca, Marcucci e GBC Italiana, con 
ricchi doni. Infine, alle due circa (eravamo un po’ brilli e può darsi che 
fossero le tre) il dolce e la coppa C.B. flambé, una graditissima sorpresa. 
Insomma, un successone. 

Sottolineamo con particolare piacere queste riuscite riunioni perché ló 
spirito che le anima, che le pervade e le segue è quello di un tempo. 

La presenza di tutti i veterani C.B. contribuisce a far sentire ancora la pionie¬ 
ristica sensazione del primo «break». 

Ci siamo accorti che negli ultimi anni i nuovi C.B. affrontano il mike senza 
problemi nè complessi: certo si è chiusa l’epopea delle cerehie ristrette, dei 
canali silenziosi: qui a Novara, anche qui, si sta già stretti, perché, ribadiamo, 
sulla scia dei primi, centinaia e centinaia di giovani si ritrovano in aria 
con naturalezza, affascinati da quel baracchino miracoloso. 

Comunque facciamo ancora i nostri complimenti per il carica abbondante 
e delizioso e invitiamo tutti i C.B. d’Italia a scriverci, per segnalarci even¬ 
tuali manifestazioni di qualunque genere. 



NON PERDETE 


IL SONY 


Appena salite dalla serie 
promozione alla B queste 
cestiste formidabili sono 
già in lotta per la serie A, 
essendo al primo posto a 
pari merito dell’Ignis Vare¬ 
se. 

Con questi risultati sensa¬ 
zionali tengono alto il no¬ 
me sia di Rapallo, perla 
del tigullio, sia della Sony 
la casa giapponese che non 
ha confronti. 


La realizzazione di questo appa¬ 
recchio richiede un minimo di atten¬ 
zione e un po’ di pazienza nel rea¬ 
lizzare le bobine ed i vari circuiti 
stampati che per semplificare il la¬ 
voro sono stati riprodotti in scala 
1 : 1 . 

A riguardo dei componenti dicia¬ 
mo che nessuno di essi presenta 
particolari caratteristiche da rende¬ 
re difficile la reperibilità. 

Anche i potenziometri a cursore 
sono abbastanza comuni e qualun¬ 
que tipo sarà adatto a soddisfare 
le esigenze di questo montaggio. 


MESSA A PUNTO 

Le operazioni di messa a punto 
di questo apparecchio risultano as¬ 
sai semplici anche per coloro che 
non hanno molta esperienza. 

L’unico apparecchio che serve al¬ 
lo scopo è un generatore di bassa 
frequenza. 

• Per prima cosa bisogna inietta¬ 
re una tensione dell’ordine di 
10 mV, in uno dei tre ingressi 
previsti sull’apparecchio con lo 
aiuto, come abbiamo detto, di 
un generatore di bassa frequen¬ 
za. 

• Regolare quindi i 10 potenzio¬ 
metri a cursore per il minimo di 
resistenza (tensione di uscita 
massima). 

• Regolare poi i resistori variabili 
delle piastrine da 2 a 11 per ot¬ 
tenere un’ampiezza uguale ad 
ognuna delle 10 frequenze di 
risonanza. 

• Regolare il resistore variabile 
della piastrina 1 per il minimo 
soffio che si possa ottenere. 

Nell’eventuale caso che non si 
possegga un generatore di bassa 
frequenza si potrà effettuare queste 
messe a punto ad orecchio, colle¬ 
gando all’apparecchio un amplifica¬ 
tore di bassa frequenza e utilizzan¬ 
do, come sorgente di segnale, un 
qualsiasi strumento musicale elet¬ 
tronico. 

La tensione d’uscita, con 250 mV 
all’ingresso è > 1 V. 
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UN ALIMENTATORE 
PER FARE FUNZIONARE 
I GIOCATTOLI ELETTRICI 

a cura di Mike JEI 



ella maggior parte dei ca¬ 
si i giocattoli (specie i tre¬ 
ni in miniatura) necessita¬ 
no di alimentazione per lo più in 
corrente continua. 

I bambini si divertono ma i pa¬ 
dri, e giustamente, pensano ai pe¬ 
ricoli che comporta la rete a c.a. a 
ben 220 V. 

Preferiscono ovviamente avere a 
che fare «solo» con bassa tensione 
e possibilmente autonoma, senza 
collegamenti con la rete, cioè con 
pile od accumulatori. 

Le pile spesso (diciamo tutte le 
volte che il consumo è eccessivo) 
minacciano di dissanguare le finan¬ 
ze delle famiglie. Gli accumulatori 
invece si prestano meglio, specie 
ove sia necessario fare funzionare 
piccoli motori per gru, pompe, tre¬ 
nini e chi più ne ha, più ne metta. 

La spesa e le difficoltà per rea¬ 
lizzare un piccolo alimentatore per 


ricarica in tampone di una batteria, 
sono trascurabili. 

Generalmente si tratta di avere 
a disposizione 060 12 V con cir¬ 
ca 0,5 A di erogazione massima. 

Regola base per utilizzare bene 
un accumulatore è quella di preten¬ 
dere una erogazione in ampère pari 
ad un decimo degli ampère-ora di 
capacità. 

Questo discorso vale almeno per 
gli accumulatori al piombo. Quelli 
al Nichel-Cadmio, che più volte ab¬ 
biamo descritto, vanno benissimo, 
permettono punte di erogazione an¬ 
che maggiori e poi sono stagni e 
non richiedono la manutenzione 
(rabbocco periodico di acqua di¬ 
stillata ecc.) necessaria per quelli 
al piombo; costano però molto di 
più, troppo per le modeste neces¬ 
sità di un giocattolo come nel no¬ 
stro caso. 

In pratica quindi sarà sufficiente 


un piccolo accumulatore al piombo 
da 7-10 ampère-ora di capacità (la 
foto di presentazione ne indica ap¬ 
punto uno adatto al nostro scopo). 

Vediamo i problemi che compor¬ 
ta l’alimentazione. Una volta cari¬ 
co, l’accumulatore «bolle». Apren¬ 
do il tappo della cella di ogni ele¬ 
mento 2,2 V si nota cioè una serie 
di bollicine nella miscela di acqua 
distillata ed acido solforico. Esse 
sono dovute all’eccesso di dissipa¬ 
zione che si verifica a carica ulti¬ 
mata. Questo surriscaldamento pro¬ 
voca a lungo andare l’evaporazione 
del liquido. 

Questa dissipazione va quindi 
eliminata staccando in tempo l’ali¬ 
mentazione dell’accumulatore a 
carica ultimata. Non solo, ma se 
al contrario ci si dimentica di rica¬ 
ricare la batteria al piombo e la si 
abbandona a se stessa, questa con il 
tempo si può «autoscaricare» e poi, 



Fig. 1 - Prototipo dell’alimentatore a realizzazione ultimata. Come si può notare questo alimentatore è accuratamente isolato 
per sicurezza dal lato rete. 
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una volta che gli elementi scendo¬ 
no sotto TI,8 V, può subentrare la 
cosiddetta «solfatazione» che mette 
definitivamente fuori combattimen¬ 
to la batteria. 

Ahi! Bisogna cioè «ricordarsi» 
di inserire e di staccare in tempo 1’ 
alimentazione. 

E’ una seccatura. Il gioco deve 
essere gioco e non impegnare trop¬ 
po il papà! 

Un mezzo per eliminare l’incon- 
veniente c’è: basta limitare la cor¬ 
rente di carica ad un cinquantesimo 
o ad un centesimo degli ampère- 
ora e lasciare sempre in carica l’ac- 
cumulatore. Ci vorrà così più tem¬ 
po per la ricarica, ma questa limi¬ 
tazione in famiglia è facilmente ac¬ 
cettata perché non è che si giochi 
sempre (purtroppo) ; per contro si 
avrà il vantaggio di non doversi 
preoccupare di interrompere l'ali¬ 
mentazione e per di più la batteria 
si manterrà così sempre in ottime 
condizioni. 

La debole corrente di carica (la 
cosiddetta «carica lenta») favorisce 
il funzionamento e la durata della 
batteria, specie se di piccola capa¬ 
cità come nel nostro caso, e, una 
volta completata la carica, dà luogo 
ad una modesta dissipazione solo 
con qualche bollicina. 

Ogni sei mesi al massimo sarà 
necessario verificare il livello e 
«rabboccarlo» con un poco di ac¬ 
qua distillata. 

Di questo ci si può ricordare 
senza fastidio ed eccessive difficol¬ 
tà. L’alimentatore resterà così sem¬ 
pre collegato alla rete ma^con un 
consumo irrisorio. La limitazione 
nella erogazione comporterà infatti 
un dimensionamento estremamente 
ridotto deiralimentatore con due 
importanti conseguenze: 

— la semplicità ed il basso prezzo 
e ingombro che ne renderanno 
facile la autocostruzione; 

— il prezzo modestissimo. 

In pratica saranno* necessarie me¬ 
diamente 2.500 -r- 3.000 lire circa 
per la batteria da 6 V e 5 8 Ah 

ed altre due o tre mila lire, tutto 
compreso per l’alimentatore. 

LO SCHEMA ELETTRICO 

La fig. 2 fornisce ogni dettaglio 
dell’alimentatore. Lo schema è sem¬ 
plicissimo. Un trasformatore da 


5 W di ridottissime dimensioni o- 
pera con un primario a 220 V e, 
se il caso, varie prese di seconda¬ 
rio; due per i 6 V e cioè una a 
6,5 V ed una a 7 V efficaci in c.a.; 
due per i 12 V e cioè una a 12,5 V 
ed una a 13 V circa. 

Collegando per tentativi il cir¬ 
cuito rettificatore alle prese del se¬ 
condario si potrà trovare il punto 
più adatto per ottenere la debole 
corrente di carica desiderata. 

Vediamo un poco. Se utilizziamo 
7 ampère-ora di capacità (vedi la 
piccola batteria illustrata nella fo¬ 
to) saranno necessari solo 70-100 
mA di carica continua. 

Il mezzo volt in più od in meno 
di alimentazione in alternata pro¬ 
vocherà circa 50 mA di variazione. 

Ovviamente all’inizio a batteria 
scarica la corrente sarà superiore 
e potrà arrivare ai 150-200 mA. 
Poco male; poi a mano a mano che 
la batteria si caricherà la tensione 
continua si eleverà riducendo la 
corrente di carica ai predetti 70- 
100 mA che potranno restare inde¬ 
finitamente come «corrente di man¬ 
tenimento» della carica. 

Un altro elemento di regolazione 
è costituito dalla resistenza di limi¬ 
tazione e sicurezza contro i corto¬ 
circuiti accidentali (noi abbiamo 
adottato 30 II per una batteria da 

6 V) che è necessario disporre in 
serie all’alimentazione in corrente 
continua. 

Anche giocando su questo valore 
(dai 20 ai 200 O), con un dimen¬ 
sionamento precauzionale di 3 o 
5 W come dissipazione, sarà possi¬ 
bile ottenere la corrente di carica 
desiderata. 

Il consumo sarà ridottissimo: 
0,5 -h 1 W circa di carica più altri 
0,5 W nella resistenza di limita¬ 
zione. Il maggior assorbimento sa¬ 
rà dovuto al rendimento del tra¬ 
sformatore che non supererà il 60% 
date le dimensioni. 

In tutto 2 o 3 W, vale a dire 
un consumo trascurabile. 

Per semplicità si è adattato un 
circuito di rettificazione in dupli¬ 
cazione con due diodi (DI e D2) 
tipo IODI o similari (30 V minimi 
inversi e 100 mA circa di corrente 
massima) e due condensatori elet¬ 
trolitici di carica da 100 pF - 30 V 
lavoro. 


Tutto qui! Basta un cordone per 
l’alimentazione da rete senza fusi¬ 
bile data la semplicità e la sicurezza 
dell’impianto; per caricare la bat¬ 
teria sono invece necessari due cor¬ 
doncini isolati in plastica nera e 
rossa (rispettivamente per la pola¬ 
rità + e —) terminanti in due 
prese «a coccodrillo» con lo stesso 
colore del cordoncino. 

Sono contrassegni utili per gui¬ 
dare il ragazzo più grandicello a 
cavarsela anche senza la presenza 
del papà. 

Se sbaglia, poco male; c’è la re¬ 
sistenza di limitazione che impedi¬ 
sce disastri. 

Per la messa a punto natural¬ 
mente è necessario un tester; ma 
questo ormai è divenuto un attrez¬ 
zo praticamente presente in quasi 
tutte le famiglie specie se il papà 
è del mestiere. Se così non fosse, 
cogliamo l’occasione per consigliar¬ 
ne l’acquisto. 

Con dieci mila lire al massimo si 
avrà a disposizione uno strumento 
con cui provvedere tra l’altro a tut¬ 
ta una serie di lavoretti domestici 
e piccole riparazioni senza ricorre¬ 
re ad un tecnico che spesso risulta 
introvabile. 

IL MONTAGGIO 

La foto di illustrazione dice tut¬ 
to. Diamo l’elenco di che cosa oc¬ 
corre: 

— una basetta in legno 10x15 cm. 
x 0,5 -f- 1 cm. di spessore co¬ 
perta in plastica autoadesiva 

— quattro gommini di base da fis¬ 
sare alla basetta 

— due fascette di blocco per il 
cordone di alimentazione di re¬ 
te e per i cordoncini di alimen¬ 
tazione in c.c. 

— un trasformatore che potrà ve¬ 
nire acquistato alla G.B.C. pres¬ 
so un qualsiasi magazzino: pri¬ 
mario 220 V e secondario 12,5 
o 6,3 V a secondo dei casi (12 
o 6 V di batteria) 

— due diodi tipo IODI o similari 

— due condensatori elettrolitici 
100 pF 15 V 

— un resistore da 5 o 7 W di 
dissipazione da 10 LI a secondo 
dei casi 

— una basetta porta terminali di 
saldatura 

— un cordone di rete con spina 
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RETE IN C.a.A 220V 

Fig. 2 - Schema elettrico dell’alimentatore. La rettificazione viene effettuata con un circuito duplicatore di tensione . 


— due cordoncini isolati in pla¬ 
stica rosso e nera con relativi 
«coccodrilli» terminali 

— una diecina di viti a legno di 
fissaggio. 

Il montaggio non offre alcuna 
difficoltà anche per il principiante. 

Il cordone di rete va fissato e 
ben bloccato. I collegamenti al pri¬ 
mario vanno realizzati in modo che 
una volta ben isolati in nastro auto¬ 
adesivo o con altro mezzo non per¬ 
mettano contatti accidentali. 

I collegamenti di bassa tensione 
relativi al secondario potranno in¬ 
vece venire realizzati alla buona, 
ma con ordine, montando il mate¬ 
riale come indicato nella illustra¬ 
zione sulla basetta portaterminali. 

Non occorreranno ovviamente 
precauzioni per isolare il circuito 
poiché si opera con bassa tensione 
prelevata dal secondario del tra¬ 
sformatore così come si è detto. 

Per chi non si orizzontasse con 
le polarità dei diodi consigliamo di 
cominciare a collegarli invertiti Y 
uno rispetto all’altro, come indica¬ 
to, senza collegare i condensatori e 
poi di ricavare le polarità di uscita 
provando con il tester tra il capo di 
ritorno ed ogni terminale di diodo. 

Ricavate le polarità si colleghe¬ 
ranno in modo opportuno (+ col 
+ e — col —) i condensatori. 
A vuoto (cioè con l’alimentatore 
non collegato alla batteria) la ten¬ 


sione misurabile con un tester sarà 
piuttosto elevata e cioè circa il 
triplo del valore efficace della ten¬ 
sione alternata (12,5 o 6,3 V), a 
batteria collegata scenderà subito, 
provocando però una corrente di 
carica che sarà possibile misurare 
disponendo in serie tra il terminale 
+ dell’alimentatore ed il termina¬ 
le + della batteria, il tester in por¬ 
tata 0,5 A fondo scala, con il ter¬ 
minale positivo ovviamente colle¬ 
gato verso l’alimentatore e quello 
negativo verso la batteria. 

Si leggerà (a batteria carica) 
una certa corrente che sarà possi¬ 
bile portare ad un valore pari a 
circa 1/50 4- 1/100 degli ampère 
ora dimensionando R. Con ciò sup¬ 
posto di scaricale anche compieta- 
mente la batteria nel suo impiego 
con il giocattolo basteranno tre 
giorni circa per ricaricarla del tutto. 

Inizialmente: la corrente sarà in¬ 
fatti superiore a quella di mante¬ 
nimento come già si è detto e que¬ 
sto influirà sulla rapidità della 
carica. 

CONCLUSIONI 

Questo semplicissimo apparec¬ 
chio, chi scrive lo ha costruito per 
il nipotino, ascoltando le raccoman¬ 
dazioni del cognato che per nes¬ 
sun motivo desiderava, e con ra¬ 
gione, che la «220» di rete potesse 
creare dei pericoli. 


I risultati sono stati ottimi ed il 
ragazzo di 13 anni ha fatto così i 
suoi primi passi nel mondo dell 3 
elettrotecnica. 

Concludiamo con il raccoman¬ 
dare: 

— Una ottima esecuzione ed iso¬ 
lamento (per ovvi motivi di 
sicurezza) del collegamento 
(cordone e spina compresa) di 
rete. Gli ancoraggi debbono 
venire accuratamente nastrati e 
fissati in modo da bloccare i 
collegamenti. 

— Un fissaggio solido con ottime 
saldature dei componenti di 
bassa tensione impiegando se il 
caso un poco di tubetto sterling 
per isolare i terminali ed evi¬ 
tare cortocircuiti accidentali. 

Per concludere sarà bene collau¬ 
dare alla fine del montaggio la re¬ 
sistenza di limitazione R mettendo 
in cortocircuito i due terminali vo¬ 
lanti in conduttore rosso e nero che 
portano l’alimentazione alla batte¬ 
ria. 

R dovrà al massimo dissipare i 
suoi 5 o 6 W e starsene buona e 
così pure i diodi che potranno por¬ 
tare ciascuno circa la metà dei 180 
4- 200 mA massimi che dovranno 
venire così erogati. Diciamo anzi 
che è in base a questo valore che 
R dovrà venire dimensionata per 
proteggere non solo il trasforma¬ 
tore ma pure i diodi. 
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CONDENSATORE 

VARIABILE 

CAMPIONE 


oco tempo fa mi capitò fra 
le mani una strana scatola 
metallica che avevo reperi¬ 
to fra uno stock di apparati di mi¬ 
sura di vecchio tipo. 

La scatola in lega leggera era 
ermeticamente chiusa e dotata di 
tre finestrelle chiuse, a loro volta, 
da vetrini per la verità un po' 
sporchi. Di lato una sola manopola 
di foggia strana. 

Incuriosito incominciai a fare pu¬ 
lizia e vidi comparire delle gradua¬ 


zioni. Manovrando la manopola 
constatai che si trattava delle indi¬ 
cazioni di una lettura a demoltipli¬ 
ca ed anche valide perché i tratti 
di scala di riferimento si corrispon¬ 
devano bene, anche se il movimen¬ 
to era leggermente rumoroso. 

Ce n’era abbastanza perché mi 
dessi da fare per capirne di più. 
Con uno straccio ed un solvente 
pulii tutto l’esterno con cura e de¬ 
licatezza. Ne emerse un condensa¬ 
tore variabile Ducati, vecchio tipo 




Fig. 1 - Vista frontale di un 
condensatore campione. 


finché si vuole, ma di 1.000 pF mas¬ 
simi e di costruzione tipicamente 
professionale. 

Valeva la pena di verificare in 
che condizioni si trovava: cercai il 
cacciavite adatto e apersi Tappa- 
rato svitando le quattro viti di bloc¬ 
co della base. 

Comparve un ottimo meccanismo 
a demoltiplica ed un condensatore 
del classico tipo «fresato» su sup¬ 
porto ceramico costituito da due 
sezioni affiancate da 500 pF Tuna. 

Guardando meglio notai altre tre 
viti interne di fissaggio, svitate le 
quali, tutto il complesso, (vedi fi¬ 
gure del testo), risultò bene in vi¬ 
sta. La chiusura ermetica aveva pro¬ 
tetto molto bene Tapparato; c’era 
solo da rimuovere un poco di gras¬ 
so di lubrificazione degli ingranag¬ 
gi che si era essiccato sul fondo. 

Mi misi all’opera con pazienza e 
lo confesso, con un poco di quella 
passione che ho sempre avuto per 
la strumentazione di misura. Ripulii 
tutto per bene e lubrificai con un 
poco di grasso vaselinato gli in¬ 
granaggi. Rimisi a posto ogni cosa 
e constatai che la demoltiplica per¬ 
metteva di apprezzare una parte su 
10.000. In pratica si leggevano 10 
divisioni nella prima finestra, 10 
nella seconda e 100 nella terza, 
quella direttamente comandata dal¬ 
la manopola di comando. 

Dopo un’oretta di lavoro mi ero 
già ricavata la curva di taratura 
che mi poteva fornire la capacità ai 
morsetti in funzione della lettura 
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Fig. 2 - Vista interna del condensatore campione da 30 -e- 1.000 pF. Si noti la pro¬ 
fessionalità della finitura volta a realizzare un «Campione» a basse perdite e con 
alto grado di «ripetibilità» di lettura data la demoltiplica ad alto sviluppo e totale 
assenza di gioco. 


delle graduazioni delle tre scale. 

A questo punto i lettori potran¬ 
no chiedersi, e con buon diritto, 
perché abbia voluto arricchire la 
mia strumentazione con un Conden¬ 
satore Campione. La spiegazione è 
presto data e può interessare molti 
«OM» e radiotecnici. 

COME SI PUÒ 5 UTILIZZARE 
UN CONDENSATORE 
CAMPIONE 

11 termine stesso «Campione» dà 
già un’idea dell’impiego. Si tratta di 
un componente di riferimento e di 
valore variabile a piacere. 

La costruzione professionale ga¬ 
rantisce dalle perdite nel dielettrico. 
Si tratta quindi di un Condensatore 
con «Tangendelta» veramente bas¬ 
so. Come elemento di riferimento il 
Condensatore Campione si presta 
quindi per effettuare dei confronti 
e delle misure. 

Vediamo caso per caso: 

a) Immaginiamo di avere a che 
fare con un condensatore che, ap¬ 
parentemente in buone condizioni, 
fa invece pensare che dia luogo a 
dei guai nel funzionamento di un 
apparato. 

Si desidera verificare se i so¬ 
spetti sono giustificati. 

E’ sufficiente sostituirlo con il 
nostro Condensatore Campione op¬ 
portunamente regolato come capa¬ 
cità. 

Naturalmente ci sono delle limi¬ 
tazioni. Questo lo si può fare solo 
per frequenze non troppo elevate 
e se le dimensioni lo permettono. 

b) Diversamente si può realizza¬ 
re un misuratore del fattore di me¬ 
rito Q di un circuito di sintonia 
così come indicato nello schema di 
fig. 3. 

Si estrae il componente sospetto 
dall’apparato e lo si dispone in pa¬ 
rallelo al nostro Condensatore col¬ 
legandolo ai morsetti A e B (vedi 
fig. 3). Dopo di che si realizza la 
sintonia e si annota il fattore di me¬ 
rito letto come Radiofrequenza con 
un buon Voltmetro a valvola, per 
una frequenza vicina a quelle di 
lavoro sull’apparato guasto. 

Ciò fatto si toglie il condensatore 
sospetto e si ruota di nuovo la C 
campione fino a sintonia e si anno¬ 
ta di nuovo il valore del Q. 


Non essendo variata nè la fre¬ 
quenza nè il livello della Radiofre¬ 
quenza con cui si misura, le diffe¬ 
renze di lettura del Q daranno 
un’idea del comportamento quan¬ 
to a perdite del componente sotto 
controllo proprio perché il C. cam¬ 
pione di perdite, praticamente non 
ne introduce. 

Di più, dalla differenza di let¬ 
ture delle graduazioni della scala si 
potrà ricavare con buona approssi¬ 
mazione il valore in capacità del 
condensatore sospetto. 

Anche in questo caso ovviamen¬ 
te si avranno delle limitazioni. 

Si potrà operare cioè solo nello 
arco dei 30 1.000 pF di portata 

del Campione. 

Ma con questo metodo di misura 
è però possibile controllare special¬ 


mente le perdite in alta frequenza 
e, ciò che ha la sua importanza, 
proprio per frequenze vicine a quel¬ 
le di lavoro. 

Se si controllasse la capacità con 
un normale ponte di misura RCL 
si verrebbe a lavorare infatti con 
frequenze dell’ordine dei 1.000 Hz 
e ciò potrebbe falsare sia pure in 
parte la portata del controllo. 

c) Così come si verificano i fatto¬ 
ri di merito (per colpa delle capaci¬ 
tà) come descritto al punto b) è 
possibile verificare l’efficienza del¬ 
le induttanze e, se il caso, in base 
alla frequenza ed alla capacità di 
sintonia, ricavare il valore stesso 
della induttanza oltre che il suo 
fattore di merito «Q». Se si effettua 
la sintonia con il C. Campione è 
possibile infatti prescindere dalle 
perdite del condensatore, che sono 
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Fig. 3 - Schema di principio del circuito di un Q metro facilmente realizzabile con 
il condensatore campione illustrato in fig. 1 e 2. 


trascurabili, e mettere «sotto inchie¬ 
sta» solo la L in gioco dimensionan¬ 
dola per tentativi. 

In questo dimensionamento può 
rientrare anche l’intervallo di sin¬ 
tonia realizzabile con un dato scar¬ 
to di capacità di accordo, verifica- 
bile tramite la curva di taratura e 
la lettura dei valori delle tre scale 
che permettono appunto un’ottima 
approssimazione. 

Anche in queste misure esistono 
delle limitazioni dovute essenzial¬ 
mente al valore della capacità resi¬ 
dua (circa 30 pF) a variabile tutto 
aperto. E’ ovvio che ci si deve così 
limitare a frequenze di lavoro dello 
ordine dei 30 MHz. 

D’altra parte la capacità residua 
è legata al valore massimo^ (1.000 


pF) che è comodo invece specie per 
le frequenze più basse. Un trucco lo 
si può adottare tuttavia e consiste 
neH’inserire in serie al C. Campione 
una capacità da 50 o 100 pF ben 
tarati. 

Dopo di che si potrà così dispor¬ 
re di una capacità di lavoro ridotta 
aH’incirca nel campo dai 10 ai 90 
pF. 

Ma la precisione inevitabilmente 
ne risente. Più conveniente se il ca¬ 
so potrà risultare, realizzare un se¬ 
condo condensatore variabile di ot¬ 
time qualità meccaniche e dielet¬ 
triche e dotato di una buona de¬ 
moltiplica e di una scala che me¬ 
diante nonio permetta in ogni caso 
una buona lettura. 

Il valore più adatto potrà essere 


ATTENZIONE ! 

Per richiedere i circuiti stampati 
del frequenzimetro digitale 

presentalo nel n. 2/73 di «Sperimentare» scrivere a: 

GIANFRANCO LIUZZ1 
Via Gabrieli, 25 
70125 Bari 

Le condizioni di pagamento 

sono quelle pubblicate sul n. 2/73 a pagina 216. 


di 120 pF massimi con 7 od 8 pF 
di residua. 

Le caratteristiche meccaniche 
non sono meno importanti di quel¬ 
le elettriche perché debbono con¬ 
sentire una buona «ripetibilità» nei 
valori di capacità. 

Questa potrà venire se il caso ve¬ 
rificata mediante un ponte di capa¬ 
cità a decadi od un «Counter» che 
misuri la frequenza generata dal 
circuito risonante in cui è inserita 
la capacità campione. 

d) Un ultimo controllo, forse il 
più pratico, che permette la C. 
Campione è il campo di sintonia 
verificato con un «Grid-dip meter» 
semplicemente collegando la L sot¬ 
to studio ai capi della C. ed accop¬ 
piando lascamente lo strumento in 
modo da verificare la frequenza di 
risonanza. Si potranno così dimen¬ 
sionare nel modo migliore le indut¬ 
tanze in modo da predisporre se il 
caso degli allineamenti di sintonia 
negli stadi di alta frequenza dei ri¬ 
cevitori. Quegli stadi così importan¬ 
ti ai fini della «reiezione di imma¬ 
gine». 

Nel realizzare comunque il sem¬ 
plicissimo circuito di fig. 3, consi¬ 
gliamo l’impiego di condensatori di 
notevole qualità (per esempio sono 
ottimi i vecchi «Manens» Ducati 
a mica) per i 10.000 od anche 
20.000 pF in serie alla C. Campio¬ 
ne. 


CONCLUSIONI 

Siamo sicuri che tutti coloro che 
si cimentano nella autocostruzione 
ci avranno seguiti con interesse. 

Tanto più che abbiamo chiarito 
che, coloro che non avranno avuto 
la nostra fortuna nel reperire un 
buon pezzo di marca a basso prez¬ 
zo, potranno sempre costruirselo 
con un minimo di accortezza nelle 
scelte e nella realizzazione. 

Una buona demoltiplica con sca¬ 
la 0-100 non costa troppo e se è 
provvista di nonio equivale ad una 
graduazione da 0 a 1.000, ce n’è 
d’avanzo per realizzare misure di 
buona precisione. 

Per la taratura si potrà ricorrere 
una volta tanto ad un amico che 
disponga a casa o in ditta di uno 
strumento di misura idoneo. 
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Musica verità 





N 4418 Hi-Fi 
“Comandi elettronici di regia” 
Una sala di registrazione 
a tre motori, tre testine, tre velocità. 


N 4418: la perfezione e la versatilità di una sala d'incisione 
in un registratore, Tre motori regolati elettronicamente, 
per una velocità del nastro perfettamente equilibrata. 
Comandi elettronici, con tasti che basta sfiorare con 
un dito. Potenziometri lineari per la regolazione di toni alti, 
toni bassi, volume, bilanciamento, livello di registrazione. 
Indicatori separati della profondità di modulazione dei due 
canali E la versatilità del sistema a tre testine: multiplay, 
effetto eco, miscelazione, controllo simultaneo d’incisione 
prima/dopo nastro. Unite a tutto ciò un amplificatore da 15 Watt 
per canale, due vere casse acustiche incorporate, dispositivi 
per l’arresto automatico a fine nastro e per l’arresto ad un 
qualsiasi punto preselezionato. Con questo 
registratore, cosa potete ancora invidiare ad una sala d'incisione? 
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Philips S p.A. - Piazza IV Novembre, 3 - 20124 Milano 

Desidero informazioni più dettagliate 
sul registratore N 4418. 
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1° telaietto TENKO 


TR ASM ETTITORE 
FM DA 2,5W 
PER I 144 MHz 

a cura di 12 ]]K 


n questo, come nei prossi¬ 
mi numeri della Rivista, 
continueremo a trattare si¬ 
stematicamente di realizzazioni per 
i 144 MHz. 

E ci sono dei validi motivi per 
procedere in questo senso! Basti 
pensare che coloro che hanno ot¬ 
tenuto la licenza della prima sessio¬ 
ne delle Patenti Speciali con no¬ 
minativo IW per Radioamatore so¬ 
no la bellezza di qualche centinaio 
circa solo a Milano. 

Tanto più che questo numero au¬ 
menterà sempre più se tutti colo¬ 
ro che hanno diritto alla patente 
senza esame si faranno avanti; e 
ciò vale per gli studenti del secon¬ 
do anno di Politecnico, i Periti elet¬ 
tronici, i Periti in Radiotecnica ed 
in Telecomunicazioni, come pure 
per tutti coloro che, lavorando nel 
ramo, potranno dimostrare di ave¬ 
re acquisito una buona conoscenza 
della materia anche senza possedere 
un titolo di studio. 

E non appena TARI (Associazio¬ 
ne Radiotecnica Italiana, con Se¬ 
greteria in Via Scarlatti 31, Mila¬ 
no, tei. 203192) avrà organizzato 
in ogni sezione territoriale dei cor¬ 
si di telegrafia, molti degli IW, su¬ 
perando successivamente Pesame 
pratico, potranno accedere anche al¬ 


le cinque gamme delle H.F. (Onde 
Corte) conseguendo così la Paten¬ 
te completa di Radioamatore. 

Con queste «Patenti Speciali» in¬ 
tanto, a nominativo differenziato 
(IW) il Ministero PT si è allinea¬ 
to agli altri Paesi del M.E.C., come 
pure alPiniziativa della Lega Ame¬ 
ricana dei Radioamatori (ARRE) 
che prevede appunto tutta una se¬ 
rie di gradini successivi nella «car¬ 
riera» del Radioamatore fino allo 
«Honor Roll», al «Ruolo d'Onore» 
cioè, che spetta ai Radioamatori 
più capaci e meritevoli. 

Non diversamente anche fuori 
del M.E.C. avviene in tutti i pae¬ 
si più progrediti. 

Comunque, se il Ministero ha 
preso questa strada, merita che sia 
incoraggiato in questo senso in mo¬ 
do che resti invogliato poi a pro¬ 
cedere ancora più avanti fino a con¬ 
cedere la sospirata autorizzazione 
per le Stazioni mobili. 

Al riguardo, anzi, facciamo qui 
una rettifica. Abbiamo sempre af¬ 
fermato, da queste pagine, che solo 
pochi paesi come Spagna e Porto¬ 
gallo e qualche altro paese in via di 
sviluppo non concedono il «mobi¬ 
le», così come avviene in Italia. 

Ebbene, ciò non è del tutto esat¬ 
to poiché in Spagna il «mobile» è 


invece concesso, sia pure con no¬ 
minativo da impiegare, diverso da 
quello relativo alla stazione fissa. 

E’ un motivo di più perché 
anche il nostro Governo si allinei 
concedendo ai Radioamatori quel¬ 
le libertà che esistono in tutti gli 
altri paesi. 

Tanto più che, crescendo il nu¬ 
mero degli «OM», crescerà anche 
forzatamente il lavoro burocratico 
relativo al disbrigo delle pratiche 
per i trasferimenti temporanei (li¬ 
cenze in barra P) delle stazioni spe¬ 
cie durante le ferie, ed una libera¬ 
lizzazione si rende necessaria quin¬ 
di anche di fatto. 

Il Ministero è già corso ai ripari 
concedendo il «libero trasferimen¬ 
to» (si badi bene, non il «mobile») 
per la banda dei 144 MHz e quelle 
di frequenza ancora superiore, ma 
se tutti o quasi gli 8/10.000 Radio- 
amatori attuali chiedessero più o 
meno contemporaneamente la li¬ 
cenza in «barra P» per le Onde 
Corte (3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz) 
le cose si farebbero serie. 

Noi continuiamo intanto per la 
nostra strada che è soprattutto quel¬ 
la che porta alla preparazione si¬ 
stematica del «beginner», del prin¬ 
cipiante, del novellino; nel nostro 
caso delP«IW» in banda 144. 
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La gamma più accessibile è in¬ 
fatti quella dei 2 metri e questa 
volta siamo lieti di presentare una 
novità appunto per i 144 MHz. La 
GBC sta iniziando infatti la di¬ 
stribuzione di una serie di telaietti, 
modello TENKO, che potranno in¬ 
differentemente permettere: 

— la realizzazione di un trasmetti¬ 
tore FM da 2,5 o da 15 W ef¬ 
fettivi. 

— La realizzazione di un ricevi¬ 
tore FM con 0,5 pV di sensibi¬ 
lità rapporto segnale/disturbo. 

— Fassemblaggio, in spazio ristret¬ 
to, dei telaietti di cui sopra, 
per la realizzazione di un rice- 
trasmettitore completo di quar- 
ziera, di commutatore a 12 po¬ 
sizioni per la scelta del canale 
secondo il nuovo standard 
IARU a 25 kHz di occupazione 
di canale e ± 5 kHz di devia¬ 
zione di frequenza. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


Banda di lavoro del trasmettitore: 144 146 MHz 

Spurie e armoniche: inferiori al minimo di 30 dB 

sotto il livello della potenza utile come ammontare complessivo. 
Potenza effettiva: 2,5 W di uscita 

Impedenza di lavoro: da 50 a 75 £2 (il telaietto è tarato 

per un'impedenza di uscita di 52 £2 e ROS di 1/1,2) 
Frequenza di lavoro del quarzo o VFO: 12 MHz 

Modulazione: di frequenza (telaietto pretarato per AF 

di ± 5 kHz con potenziometro semifisso) 
Sensibilità di ingresso per il microfono: 2 mV 

Banda di modulazione: 300 3.500 Hz 

Limitatore di profondità di modulazione con soglia di limitazione 
a regolazione semifissa in funzione delFuscita del microfono 
Ingombro: 60 x 160 x 20 mm 

Alimentazione: nominali 13 V clje possono salire fino a 

15 V massimi con circa 380 mA di consumo tipico nominale 

di corrente continua 

Stabilizzazione di tensione: a zener per la sezione osculatrice 

e di modulazione di fase 

Possibilità di modulazione di ampiezza con alimentazione a 13 Vc.c. 



Fig. 1 - Ecco il «modulo base» (60x160 mm) dei nuovi telaietti 
TENKO. Questa volta presentiamo il trasmettitore FM da 
2,5 W di uscita . 
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Il tutto con una realizzazione 
compatta, professionale e soprattut¬ 
to «modulare» tale cioè da permet¬ 
tere di accostare tra loro i telaietti 
in modo razionale raggiungendo un 
minimo di ingombro e di lunghezza 
dei cavetti di interconnessione. 

In fig. 2 e 3 forniamo alcuni e- 
sempi pratici di assemblaggio e le 
quote relative al «modulo» base di 
soli 60 x 160 mm di base e circa 
20 mm di altezza di componenti. 

Mediamente i telaietti, potranno 
venire sovrapposti con soli 30 mm. 
circa di interspazio. 

Le dimensioni complessive, come 
si può notare, sono assai ridotte; 
ciò è legato anche ai seguenti 
fattori: 

— i telaietti sono veramente com¬ 
patti. Queste dimensioni si de¬ 
vono anche al fatto che la ve- 
tronite di supporto è stata me¬ 
tallizzata su entrambe le facce 
del circuito. La parte superiore, 
dal lato ove sono disposti i com¬ 
ponenti, è collegata a massa e 
scherma efficacemente le piste di 
interconnessione disposte nor¬ 
malmente dal lato opposto. 

— I telaietti sono stati studiati in 
modo modulare, come abbiamo 
già accennato, e tali da dare luo¬ 
go, «sommandosi» in lunghezza, 
ad un «modulo» base da 60 x 
x 160 mm. 

— Le piste schermate dei telaietti 
(con fori passanti metallizzati 
e doratura per evitare ossidazio¬ 
ni) permettono di accostarli lo 
uno all'altro ed allo chassis me¬ 
tallico di un contenitore senza 
pericolo di staratura dei circui¬ 
ti risonanti od alterazioni della 
messa a punto del circuito. 

Quasi tutte le bobine di accor¬ 
do infatti sono schermate con scher¬ 
mi metallici. 

Rispetto ad altre realizzazioni di 
cui continueremo, per obiettività, 
ad occuparci di queste pagine, i 
modelli TENKO si presentano 
quindi con delle novità decisamen¬ 
te «professionali» ed uno «Stan¬ 
dard» di costruzione molto impe¬ 
gnativo ed efficiente, tale da alli¬ 
nearsi sulle norme internazionali. 

I prezzi, d'altra parte, date le 
serie di produzione, resteranno con¬ 
tenuti ed allineati, o addirittura in¬ 


feriori, rispetto a quelli di altre rea¬ 
lizzazioni del mercato. 

Certo, la messa a punto di un 
apparato di tipo professionale è de¬ 
licata, ma soprattutto richiede della 
strumentazione. I telaietti TENKO 
verranno comunque posti in ven¬ 
dita già tarati. 

Ripetiamo ancora una volta che, 
per chi comincia, la decisione più 
saggia sta nelfacquistare delle par¬ 
ti staccate già montate, di sicuro 
funzionamento, ed allineate, e far¬ 
le funzionare nel modo che crede¬ 
rà più opportuno come disposizione 
di pezzi. 

E' questa una maniera di avvici¬ 
narsi per gradi alla tecnica raffina¬ 
ta ma ancora non troppo difficile 
(le vere difficoltà cominciano con 
i 420 MHz) dei 144 MHz, la pri¬ 
ma banda quindi su cui i novizi, gli 
IW, possono farsi le ossa. 

I 144 MHz sono divenuti più im¬ 
pegnativi d'altra parte perché, se¬ 
condo la normativa IARU, i «ca¬ 
nali di lavoro» nei 2 MHz di banda 
sono passati da 40 a 80 con un 
restringimento della banda e della 
deviazione di frequenza di lavoro 
rispettivamente da 50 a 25 kHz e 
dai ± 15 ai ± 5 kHz. 

Anche i quarzi ora debbono ope¬ 
rare con tolleranze più strette. Dal¬ 
le 50 parti per milione di appros¬ 
simazione di frequenza e di tolle¬ 
ranza termica si deve passare alle 
15 parti per milione. 

Diversamente non si mantengono 
bene i limiti di sintonia. 

La GBC ha già messo in ven¬ 
dita tutti i quarzi necessari, in par¬ 
ticolare quelli relativi al secondo 
Megahertz dei 144 (da 145 a 146) 
destinato dalla normativa IARU 
per la sola FM. 

II trasmettitore che presentiamo 
per primo è un modulo a sè e può 
quindi venire impiegato sia come 
unità a sè stante, in unione ad un 
ricevitore già esistente, sia in unio¬ 
ne agli altri telaietti (quarziera, 
convertitore, media, discriminatore 
più bassa frequenza) che descrive¬ 
remo via via nei prossimi numeri. 

Questo telaietto inoltre è dotato 
del suo zoccolo per il quarzo e può 
quindi funzionare con una frequen¬ 
za singola (commutando i quarzi 
se il caso manualmente) o con più 
frequenze scelte mediante un com¬ 


mutatore od una quarziera; questa 
è costituita di un commutatore di 
qualità, opportunamente collegato 
ad una serie di zoccoli per quarzo 
ed altrettanti compensatori di qual¬ 
che decina di pF di capacità ed 
alta stabilità per la taratura di fre¬ 
quenza. 

Chi desiderasse effettuare da sè 
questa taratura facciano presente 
che essa è relativamente facile ed 
alla portata di tutti se si impieghe¬ 
rà il nuovo frequenzimetro (di prez¬ 
zo molto contenuto) che la SOM- 
MERKAMP ha appositamente po¬ 
sto in vendita presso la GBC. 

Diciamo poi che se si desiderasse 
modulare in ampiezza oltre che in 
frequenza basterà prevedere un am¬ 
plificatore (vedi il modello AM- 
TRON) da circa 2 W di uscita ed 
un piccolo trasformatore di modu¬ 
lazione. 

A chiusura di queste introduzio¬ 
ni ai telaietti TENKO annunciamo 
infine che questa è solo la prima 
serie. In seguito molto probabil¬ 
mente si farà qualcosa di altrettan¬ 
to serio per la SSB. E' questo il ti¬ 
po di modulazione che si sta so¬ 
stituendo in pratica all'AM, specie 
per effettuare dei DX, cioè dei col- 
legamenti a grande distanza, mentre 
la FM resterà la più utile in tutti 
i casi di collegamento in mobile. 

IL FILTRO 

DI MEDIA FREQUENZA 
A OTTO POLI 

Prima di procedere alla descri¬ 
zione del trasmettitore diciamo due 
parole anche sul ricevitore che ver¬ 
rà pubblicato sui prossimi numeri 
della Rivista. 

Questo ricevitore è composto: 

— da un convertitore dai 144 

— 146 MHz al canale di media 
frequenza di 10,7 MHz. 

— da uno stadio di media frequen¬ 
za a 10,7 MHz con filtro a cri¬ 
stallo a 8 poli di notevole rendi¬ 
mento (vedi fig. 5) con stadio 
di seconda conversione a 455 
kHz di successiva media fre¬ 
quenza. 

— da un ultimo stadio di rivela¬ 
zione FM realizzato con un op¬ 
portuno circuito integrato che 
oltre alla bassa frequenza di ri¬ 
velazione fornisce sia una ten- 
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sione continua di indicazione 
dello scarto di frequenza (ri¬ 
spetto al canale) della frequen¬ 
za in arrivo, che una tensione 
per il comando dello strumento 
indicatore di campo («S Me- 
ter»). 

In più il circuito integrato di 
bassa frequenza. 

A ciascuna di queste unità cor¬ 
risponde un telaietto TENKO che 
verrà, ripetiamo, accuratamente de¬ 
scritto e spiegato nel funzionamen¬ 
to, ai lettori. 

Aggiungiamo solo che la scelta 
del canale da ricevere fra gli 80 a 
disposizione in banda 2 m, avviene 
tramite un quarzo che viene scelto 
dalle commutazioni (per i 12 ca¬ 
nali) previsti dalla quarziera per la 
ricezione. 

Questo quarzo interviene nella 
prima conversione da 144 a 10,7 
MHz. 

Spendiamo ora qualche parola, e 
ne vale la pena, per spiegare i cri¬ 
teri che hanno guidato il proget¬ 
tista. 

Il primo convertitore è stato par¬ 
ticolarmente curato sia come ban¬ 
da passante (risposta piatta entro 
± 0,2 dB, dai 144 ai 146 MHz), 
sia come taglio di selettività appe¬ 
na fuori di questa banda. Misura 
fatta con Poliscope della Rhode e 
Schwartz. Ad una distanza di soli 
15 20 kHz si ha un taglio netto 

deirimmagine (pari come è noto 
alla frequenza ricevuta più o meno 
due volte quella di media frequen¬ 
za, cioè 2 x 10,7 MHz = 21,4 
MHz) con circa 70 dB di attenua¬ 
zione. 

Alla selettività di canale provve¬ 
de invece il filtro a cristallo di me¬ 
dia frequenza (vedi la fig. 5 la cui 
attenuazione sui fianchi estremi a 
± 25 kHz resta ulteriormente ac¬ 
cresciuta dal taglio successivo del 
circuito di media frequenza a 445 
kHz. 

Nessun pericolo quindi di inter¬ 
ferenza sia da parte di «splatter» 
di modulazione dai canali adiacenti 
a quello di lavoro, sia dair«imma¬ 
gine» della seconda media frequen¬ 
za a 455 che si può presentare co¬ 
me abbiamo visto a 910 kHz di di¬ 
stanza sui lati della frequenza rice¬ 
vuta. 
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Questi sono i grossi vantaggi di 
lavorare con un filtro a quarzo pro¬ 
fessionale «a 8 poli» (uno dei più 
complessi) in media frequenza. 

Non solo si realizza un’ottima se¬ 
lettività di canale, ma si resta pure 
ben difesi dalle frequenze «imma¬ 
gine» e con due sole conversioni il 
che riduce la «cifra di rumore» 
complessiva del ricevitore miglio¬ 
rando così il rapporto segnale/di¬ 
sturbo e quindi la sensibilità «ef¬ 
fettiva» del ricevitore stesso. 

Come è noto infatti, è nella con¬ 
versione che si verifica per lo più 
la generazione del «rumore» in un 
ricevitore. 

Questi fattori permettono inoltre 
una sensibile riduzione dei compo¬ 
nenti e del costo, rispetto ai circuiti 
convenzionali, di un filtro a quarzo. 

In sostanza quindi con l’impiego 
del filtro a quarzo: 

— si migliora la selettività e la 
«reiezione» di immagine. 

— si migliora la sensibilità «effet¬ 
tiva» del ricevitore. 

— si guadagna in compattezza con 
un minor numero di componen¬ 
ti. 

— non si maggiora in pratica il 
costo della apparecchiatura an¬ 
che perché si semplifica la mes¬ 
sa a punto generale del ricevi¬ 
tore. 

Si consente un ottimo funziona¬ 
mento delFapparato anche con se¬ 
gnali fra loro adiacenti e di livello 
molto differente (ad esempio un 
canale di ripetitore che Srriva a 
9 + 20 dB accanto ad un «segna¬ 
lino» addirittura S3 o SI. La se¬ 
conda conversione infatti vede in 
ingresso rigorosamente un solo se¬ 
gnale e per conseguenza non da 
neppure luogo ad intermodulazione. 

Qualcuno potrà obiettare che, vi¬ 
sto l’andamento della curva di fig. 
5, si poteva anche evitare la secon¬ 
da conversione e rivelare l’FM su¬ 
bito dai 10,7 MHz. 

In pratica ciò è senza dubbio pos¬ 
sibile ma, stante la bassa deviazio¬ 
ne (± 5 kHz) da rivelare, risulta 
più agevole lavorare con il circui¬ 
to integrato rivelatore a 455 kHz 
senza contare che, come già visto, 
la seconda media frequenza miglio¬ 
ra ulteriormente il taglio ai lati del¬ 
la curva complessiva di selettività 


di canale ed il disturbo totale rice¬ 
vuto. 

Sarà interessante per i nostri let¬ 
tori analizzare il prò e contro di 
questi elementi di progetto con¬ 
frontando i dati dei telaietti TEN- 
KO con quelli del ricevitore a cir¬ 
cuiti convenzionali e tripla conver¬ 
sione della S T E da noi descritto 
nel n. 11 del ’72 della Rivista, non¬ 
ché i circuiti dei ricevitori tipo 
IC20, IC21 e STANDARD che im¬ 
piegano un primo filtro troppo lar¬ 
go* 

ESAME DELLO SCHEMA 
ELETTRICO 

Lo schema elettrico del trasmet¬ 
titore (vedi fig. 4) si può suddivi¬ 
dere in due distinte sezioni e cioè: 
Il preamplificatore microfonico con 
limitazione del livello e il genera¬ 
tore di radiofrequenza; quest’ulti¬ 
mo composto dall’oscillatore, il mo¬ 
dulatore, i prestadi di moltiplicazio¬ 
ne e pilotaggio, ed il transistore fi¬ 
nale di uscita. 

Cominciamo dal modulatore. Co¬ 
me abbiamo visto sono sufficienti 
2 mV di uscita microfonica a fare 
intervenire il livello di soglia della 
limitazione di livello a diodo. Se il 
microfono comporta un’uscita deci¬ 
samente superiore ai 2 mV, può es¬ 
sere utile, per limitare la squadra¬ 
tura e la distorsione del segnale di 
bassa frequenza, agire sul comando 
semifisso PI per ridurre il segnale 
in ingresso a Tl. 

In pratica il livello di uscita può 
variare notevolmente a seconda che 
si impieghi un microfono da tavolo 
o quello con impugnatura. 

Il condensatore C1 interviene 
come primo elemento di filtro per 
le spurie di radiofrequenza che pos¬ 
sono entrare dal cavo e dal bocchet¬ 
tone microfonico. 

Nel circuito RC che segue C2 
RI agiscono come un filtro di limi¬ 
tazione dei toni bassi e, con C3, 
di taglio dei toni acuti e delle spu¬ 
rie di radiofrequenza. 

Si comincia così a limitare la 
banda delle frequenze di modula¬ 
zione. 

La preamplificazione viene otte¬ 
nuta con la coppia di transistori Tl 
e T2 disposti in cascata e contro¬ 
reazionati in corrente continua per 


ottenere una buona stabilizzazione 
di temperatura. 

Il resistore R2 di emitter di Tl 
non bipassato introduce inoltre u- 
na certa controreazione in corrente 
alternata. 

La limitazione avviene nello sta¬ 
dio successivo in modo del tutto 
convenzionale tramite i due diodi 
Rdl e Rd2. 

Allo stadio di limitazione fa se¬ 
guito una rete attiva comprendente 
il transistore T3 con un adatto cir¬ 
cuito RC inserito tra emitter e base. 

La «preenfasi» ha il compito di 
esaltare di 6 dB per ottava le fre¬ 
quenze superiori di modulazione in 
modo da permettere, all’atto della 
ricezione, una «deenfasi» o atte¬ 
nuazione di altrettanti 6 dB per 
ottava; questo trucco, (sempre a- 
dottato negli apparati professionali 
FM), riportando il livello ad una 
risposta lineare di frequenza, ridu¬ 
ce nello stesso tempo (di 6 dB per 
ottava) anche i disturbi che, preva¬ 
lentemente, si trovano nella parte 
più alta dello spettro delle frequen¬ 
ze foniche di trasmissione. 

Il transistore T4 pilotato dallo 
emitter di T3 opera prevalentemen¬ 
te come un «buffer», cioè come se¬ 
paratore o stadio intermedio, di a- 
dattamento di impedenza e rego¬ 
lazione. Vediamo infatti che il re¬ 
sistore di emitter di T4 è solo par¬ 
zialmente «bipassato» del conden¬ 
satore CIO. La parcentuale di con¬ 
troreazione introdotta da RI4 per¬ 
mette di portare l’impedenza com¬ 
plessiva di ingresso dello stadio, al 
valore più adatto per non caricare 
lo stadio precedente. 

Con P2 si può regolare il AF. 
Consigliamo a chi non dispone di 
strumentazione di misura di non 
toccare questo comando semifisso 
che è stato pretarato per la cor¬ 
retta deviazione prevista dalle nor¬ 
me IARU di ± 5 kHz massimi. 

Con ciò abbiamo terminato di 
esaminare il modulatore che, come 
si vede, è ridotto all’essenziale (e 
quindi compatto) e nello stesso tem¬ 
po molto efficiente perché «tiene» 
una dinamica di modulazione mol¬ 
to alta (dal tono di voce normale 
a 30 cm. dal microfono, fino al limi¬ 
te, alla frase gridata vicino al mi¬ 
crofono, ma sensa alterazione del 
AF massimo ammesso e cioè ± 5 
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possono o disporre i telmetti in due pimi di 120 x 160 rrtnt 
di ingombro od affiancarli semplicemente curando che il 
transistore dell'amplificatore di potenza sia r se appena possi~ 
bile r ancorato allo «chassis* metallico del contenitore o ad 
una aletta dissipatrice. 

















































kHz, perché interviene la limitazio¬ 
ne dei diodi). 

Vediamo la sezione a Radiofre¬ 
quenza. 

Inizia con una presa per VFO e- 
sterno che si rende disponibile in 
alternativa al quarzo semplicemente 
sfilandolo dal suo zoccolo. 

Resta infatti così isolato dal cir¬ 
cuito di ingresso il gruppo di con¬ 
densatori di compensazione di fre¬ 
quenza (CV1 e C13) che vengono 
utilizzati per regolare il quarzo su 
di una frequenza il più possibile 
vicina a quella di lavoro. Il quarzo 
ed il VFO lavorano a 12 MFIz. Lo 
schema dell’oscillatore realizzato 
con T5 è di tipo classico, non è 
per nulla critico ed opera sempre 
bene, con buona uscita, anche con 
cristalli più o meno «attivi». 

Al posto del VFO si potrà colle¬ 
gare la quarziera realizzata come 
dicevamo con un commutatore a 
12 posizioni e 24 zoccoli per quar¬ 
zo con relativi compensatori (12 
per la trasmissione e 12 per la 
ricezione). 

La Radiofrequenza viene prele¬ 
vata dall’oscillatore in un punto 
a bassa impedenza dall’emitter di 
T4 con un partitore capacitivo e in¬ 
serito nel modulatore di fase esso 
pure realizzato con uno schema 
classico di tipo professionale con 
T6. 

Da notare che l’adozione di que¬ 
sto schema (che esclude l’impiego 
di «varicap»), il prelievo di RF in 
bassa impedenza ed infine la stabi¬ 
lità della tensione di alimentazione, 
assicurata da uno zener, garantisco¬ 
no della stabilità della frequenza 
del segnale cosicché diviene possi¬ 
bile modulare in alternativa anche 
di ampiezza, se lo si, desidera, il 
trasmettitore, come vedremo in se¬ 
guito. 

La modulazione di frequenza nel 
nostro caso è ottenuta sovrappo¬ 
nendo una componente di modula¬ 
zione alla polarizzazione di emitter 
di T6. Per conseguenza si sposta 
così il «punto» di lavoro del tran¬ 
sistore ed i due condensatori C18 e 
C19 intervengono provocando una 
rotazione di fase che, con le suc¬ 
cessive moltiplicazioni di frequenza 
(x 12) diviene modulazione di fre¬ 
quenza. 
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Fig. 5 - Curva di risposta tipica del filtro a ben 8 elementi impiegato per lo stadio 
di media frequenza a 10,7 MHz. La resa è rigorosamente professionale e prevede se¬ 
condo quanto stabilito in campo internazionale: 12,5 -h 15 kHz di banda passante 
con circa 30 dB di attenuazione a ± 10 kHz ed addirittura 110 dB per i ± 25 kHz 
fuori sintonia. Vadozione di questo filtro a fianchi ripidissimi assicura un’ottima 
difesa del canale con un largo margine di selettività per i 25 kHz di canalizzazione 
fissati per i 144 MHz, dalla IARU. E’ così possibile realizzare il ricevitore con due 
sole conversioni (da 144 a 10,7 MHz e dai 10,7 MHz a 455 kHz). 


Tramite C20 il segnale viene pre¬ 
levato dal collettore di T6 ed appli¬ 
cato a T7 che opera come dupli¬ 
catore di frequenza. 

E' interessante osservare da vi¬ 
cino i tre circuiti di moltiplicazione 
di frequenza che sono tutti basati 
sullo stesso principio di lavoro. 

La polarizzazione viene realizza¬ 
ta unicamente tramite un gruppo 
RC di emitter; fa eccezione solo T7 
che è stato particolarmente curato 
con una polarizzazione a parte, tra¬ 
mite R25 e R26, per ^«angolo» di 
circolazione in classe «C», più con¬ 
veniente per un buon rendimento in 
duplicazione. 

L’accoppiamento fra gli stadi vie¬ 
ne realizzato con due circuiti di sin¬ 
tonia paralleli: uno di collettore 
dello stadio precedente, ed uno di 
base dello stadio che segue. In que¬ 
sto modo è sufficiente una debole 
capacità di accoppiamento di pochi 
pF (C25, C30, C35) per trasferire 
il segnale. 

In questo modo gli stadi restano 
indipendenti come messa a punto; 
i ritocchi di sintonia cioè, in uno 
stadio, non si ripercuotono sugli al¬ 
tri, cosicché l’allineamento (con¬ 
dotto in sede di collaudo con i pun¬ 
ti di prova 6 e 7) diviene semplice 
e sicuro. 

Non solo, ma, cosa ancora più 
importante, in circuiti moltiplicatori 
di frequenza, la selettività degli sta¬ 
di diviene notevole con taglio seve¬ 
ro di tutte le frequenze estranee. In 
uscita così si ha solo il segnale con 
l’opportuna moltiplicazione di fre¬ 
quenza. 

Comportandosi in questo modo: 

— T7 duplica da 12 a 24 MHz 

— T8 triplica da 24 a 72 MHz 

— T9 duplica ancora dai 72 ai 
144 MHz. 

Segue T10 che amplifica, con un 
circuito analogo ai precedenti in 
144 MHz e pilota il transistore fi¬ 
nale Tll con un partitore capaciti¬ 
vo (CV 2 e CV 3 ). 

Il transistore finale Tll opera 
con una induttanza di blocco ed un 
resistore in base di protezione 
(R36) contro sovraccarichi e inne¬ 
schi. 

Il circuito di uscita di collettore 
di Tll è particolarmente curato e 
per buoni motivi esistono, come ab¬ 
biamo accennato più avanti, delle 


ben precise norme internazionali 
per limitare spurie e armoniche nel¬ 
la potenza di uscita; in particolare 
la seconda armonica! 

E’ per questo motivo che non si 
è adottato un semplice partitore ca¬ 
pacitivo in uscita, ma il circuito 
più complesso ed espressamente 
raccomandato dalla RCA per il 
transistore finale (è il robustissimo 
40290 ben noto a tutti i radioama¬ 
tori) . 

Alimentando con 13,5 V si han¬ 
no così 2,5 W effettivi, di sola fon¬ 
damentale in 144, di vera uscita. 

Purtroppo una normale misura 
di potenza non permette una misu¬ 
ra completa. A fornire l’indicazio¬ 


ne della potenza contribuisce tut¬ 
to (fondamentale e spurie). La no¬ 
stra affermazione di cui sopra è sta¬ 
ta confortata quindi non solo dal 
controllo della potenza ma da una 
analisi dello spettro delle frequenze 
in uscita. 

APPLICAZIONI 
E RISULTATI 

Come si è visto questo trasmetti¬ 
tore può venire utilizzato come te- 
laietto a sè o collegato con la se¬ 
rie prevista che descriveremo minu¬ 
tamente nei prossimi numeri. 

Va notato che alimentando con 
soli 12,5 - 13 V (da batteria) e mo- 
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dulando di collettore lo stadio fi¬ 
nale si potrà realizzare anche una 
emissione in AM. 

Sarà sufficiente la potenza di un 
amplificatore di bassa frequenza 
(vedi produzione scatole di mon¬ 
taggio AMTRON). 

Sarà necessario un trasformatore 
di modulazione ben dimensionato 
da 2,5 di rapporto di trasformazio¬ 
ne in salita, per un’impedenza di 
uscita, deiramplificatore di bassa 
frequenza, di 8 t2 e 3,5 per un’im¬ 
pedenza di 4 12. 

Il trasformatore comporta così 
poche spire, che potrà venire facil¬ 
mente autocostruito con ferro da 
4-5 W (sezione intermedia di cir¬ 
ca 2 cm 2 per tener conto delle per¬ 
dite) e buon lamierino con un po¬ 
co di traferro. 

Ovviamente non si potrà preten¬ 
dere più del 70% di percentuale di 
modulazione e, date le perdite nel 
trasformatore, saranno necessari al¬ 
meno 2 W di potenza di modulazio¬ 
ne. 

Potrebbe essere interessante di¬ 
sporre di un doppio VFO per il pi¬ 


lotaggio al posto della quarziera; si 
deve però riflettere al fatto che la 
FM è da utilizzarsi prevalentemen¬ 
te per collegamenti per ora in «bar¬ 
ra P a libero trasferimento» e, spe¬ 
riamo in seguito, da mezzi mobili. 

In questi casi è nettamente pre¬ 
feribile, anche se più costosa, la 
commutazione a quarzo. 

Vediamo il perché del numero 
dei 12 canali! 

La normalizzazione IARU oltre 
ai 25 kHz di banda utile di canale 
ed ai ± 5 kHz di deviazione mas¬ 
sima di frequenza, prescrive nove 
coppie di frequenze base per i 
«ponti» o ripetitori per FM (gli 
svizzeri ne hanno recentemente at¬ 
tivato uno sul Monte Generoso). 

Resta così, con 12 canali, la pos¬ 
sibilità di due frequenze in «sim¬ 
plex» che verranno utilizzate tra 
quelle a ciò designate con i due ca¬ 
nali sui 145,550 e 145,600 MHz. 
In più dodicesima ed utilissima fre¬ 
quenza la 145,000 MHz del canale 
di chiamata. 

Consigliamo vivamente a tutti gli 
OM italiani l’impiego sistematico 


delle frequenze 145,550 e 145,600 
simplex in modo da unificare alme¬ 
no due canali su tutto il territorio 
nazionale. 

A Milano il canale 145,550 è già 
largamente utilizzato. 

Chi fosse già inoltre in possesso 
di un Ricetrasmettitore IC20 o 
IC21 potrà trasportare la frequenza 
di 145,320 (è un canale di dotazio¬ 
ne normale con l’apparecchio) sulla 
145,325 che è relativa appunto ad 
un-altro dei canali simplex previsti 
dalla normativa IARU. Sarà suffi¬ 
ciente ritoccare il compensatore re¬ 
lativo al quarzo. 

Concludendo la TENKO inizia 
la produzione di telaietti normaliz¬ 
zati che però potranno costituire la 
base non solo di questo primo fice- 
trasmettitore FM ma anche di altre 
realizzazioni per AM ed SSB per 
la nuova banda dei 144. 

In particolare, il convertitore e lo 
amplificatore lineare di potenza. 

I prossimi numeri di Sperimenta¬ 
re potranno allargare quindi l’oriz¬ 
zonte degli OM, specie dei princi¬ 
pianti. 
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airUNIVERSITA’ DI LONDRA 


seguendo i corsi per gli studenti esterni «University Examination »: Matematica - 
Scienze - Economia - Lingue ecc... 

RICONOSCIMENTO LEGALE IN ITALIA in base alla legge n 1940 Gazz. Uffv-n. 49 del 20 - 3 -’63 


• una carriera splendida 

• un titolo ambito 

• un futuro ricco 
di soddisfazioni 


Informazioni e consigli senza impegno - scriveteci oggi stesso 

BRITISH iriST. OF ENGINEERinG 

Italian Division _ ( 

gP" 10125 TORINO - Via P. Giuria 4/s 
Sede centrale a Londra - Delegazioni in tutto il mondo 




372 


MARZO — 1973 





CARATTERISTICHE TECNICHE 



output 

wout 

9 





AUTOMATIC 

SCRATCH 

ATTef^UATOR 



Alimentazione: 

12 Vc.c, attraverso la presa di uscita 
Guadagno dell 'amplificatore : 1 

Impedenza d'ingresso: > di IO kO 

Impedenza di uscita: = a IO kQ 

Massimo segnale ammissibile 
all'ingresso: 2 V 

Minimo segnale all'ingresso: 50 mV 

Frequenza di taglio: 2 kHz 

Corrente assorbita: 4,5 mÀ 

Dimensioni del t'appare echio: 

108 x 77 x 50 - 

Peso deirapparecchio: 150 g 

Semiconduttori impiegati: 

I FET 2N5819, 4 Transistori BC1G8B, 
I Transistore BC108C, 3 diodi OA 95* 


RIDUTTORE 

DEL RUMORE DI FONDO 


I 


scatole 
di montaggio 


Chiunque avrà notato che durante lo 
ascolto, in alta fedeltà, quando gl) stru¬ 
menti eseguono dei passaggi in «pia¬ 
nissimo» oppure durante le pause, appa¬ 
re negli altoparlanti o nella cuffia un 
fastidioso fruscio dovuto alle cause più 
varie, le quali non si possono eliminare, 
qualsiasi sia la bontà dellamplificatore. 
Siccome trattasi per la massima parte 
di «rumore bianco» ossia uniformemen¬ 
te distribuito sulla banda delle fre¬ 
quenze, è evidente che tanto più larga 
è la banda d'ingresso del Tarn pii fi calore, 
tanto più rumore viene raccolto ed am¬ 
plificalo, Il semplice sistema di ridurre 
la banda d'ingresso, riduce la fedeltà del- 
l'amplificatore, tagliando le frequenze ah 
te che specialmente nei «forti» e nei 
«fortissimi» costituiscono quelle armo¬ 
niche che contribuiscono fondamental- 
men te alla resa acustica della riprodu¬ 
zione* L'UK 127 risolve il problema re¬ 
stringendo la banda passante in maniera 
proporzionale al livello del segnale di 
entrata* 


Ciò significa che i suoni forti passano 
a piena banda, mentre i suoni deboli pas¬ 
sano in banda tanto più ristretta quanto 
più basso è il loro livello* Il risultato 
è sorprendente, ed il fruscio diventa ve¬ 
ramente indistinguibile, senza che si pos¬ 
sa notare una diminuzione della fedeltà 
delTamplifieatore. fi livello della soglia 
dì intervento del filtro è regolabile a 
volontà mediante potenziometro monta¬ 
lo sul frontale. 


□ 1 rapporto segnale-rumore è il 

più serio fattore che limita la 
prestazione di una catena di 
amplificazione, che per altro non do¬ 
vrebbe avere limitazioni che restringa¬ 
no le possibilità di un'Eimpiificazione e- 
levata quanto si vuole. 

11 fatto che rende impossibile amplifi¬ 
care segnali comunque piccoli a livelli 
utilizzabili, è che airingresso di un am¬ 
plificatore si presentano* oltre al segnale 
che a noi interessa, anche una serie di 
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segnali inutili, che però sono difficil¬ 
mente eliminabili. Quando il livello del 
rumore all'ingresso si avvicina a quel¬ 
lo del segnale utile, è perfettamente inuti¬ 
le, amplificare, in quanto alPuscita l'in- 
formazione non sarà più comprensibile. 

Le sorgenti di rumore alPingresso di 
un amplificatore sono di diversa specie, 
e vari sono i sistemi per limitarne Pef- 
fetto. 

Problemi circuitali semplici compor¬ 
tanti sorgenti di rumore possono essere 
trattati su base intuitiva considerando 
il rumore come formato da un gruppo di 
sinusoidi molto vicine in frequenza. Se 
il circuito contiene parecchie sorgenti 
di rumore, ognuna può essere conside¬ 
rata separatamente e tutte si possono 
combinare in una media geometrica, in 
modo da avere il rumore totale. 

L'origine del rumore che si riscontra 
alPuscita dell'amplificatore è varia ed è 
intuitivo che la sezione più delicata di 
un sistema di amplificazione è quella di 
ingresso. Infatti il rapporto tra il se¬ 
gnale ed il rumore presente al primo 
stadio, verrà amplificato da tutti gli sta¬ 
di successivi, mentre il rumore degli sta¬ 
di successivi verrà amplificato solo da¬ 
gli stadi a valle. 

Il rumore si distingue in due tipi fon¬ 
damentali : 

il rumore bianco, originato dall'agitazio¬ 
ne termica delle molecole o da altre di¬ 
scontinuità microscopiche. Tale rumore 
è distribuito abbastanza uniformemente 
su tutta la banda delle frequenze e di¬ 
pende dalla temperatura. Ne consegue 
che un amplificatore con una banda di 
ingresso eccedente quella strettamente 
necessaria raccoglierà molti più disturbi 
di un amplificatore a banda più stretta. 

Il rumore casuale ha le più varie ori¬ 
gini. Rumori atmosferici, variazioni del¬ 
la conduttività degli elementi elettrici, 
rumori nei trasduttori, che a loro volta 
traducono in rumore elettrico qualsiasi 
variazione, non utile, della grandezza ri¬ 
levata. Un esempio di quest'ultimo caso 
si ha nel caso dei trasduttori d'ingresso 
degli amplificatori a bassa frequenza. 

In parole povere, facciamo il caso di 
un grammofono. Il trasduttore di en¬ 
trata è il pick-up che trasforma in varia¬ 
zioni di grandezze elettriche degli spo¬ 
stamenti meccanici della puntina. Ora la 
puntina scorre nel solco del disco, il 
quale, oltre alle irregolarità necessarie 
per registrare il suono, reca anche delle 
piccole irregolarità dovute alle supera¬ 
ci non perfettamente lisce, oppure a 
graffi, granelli di polvere ecc. 

Nel primo caso avremo all’ingresso 
un rumore bianco, che si può ridurre 
restringendo la banda passante all'ingres¬ 
so. Per i rumori del secondo tipo non 
c'è nulla da fare, tranne che cercare di 
mantenere il disco nelle migliori condi¬ 
zioni di manutenzione e di pulizia. 

Lo stesso avviene per la riproduzione 
di registrazioni su nastro, dove il tra¬ 
sduttore trasforma in variazioni elettri¬ 
che, variazioni di un campo magnetico. 
Il rumore bianco trae origine dal fatto 
che lo strato magnetico non è totalmen¬ 
te omogeneo, ma è formato da micro¬ 
scopici granuli di ossido di ferro. 
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Il rumore si genera anche nelle resi¬ 
stenze e nei semiconduttori. 

Se ora chiamiamo con il nome di rap¬ 
porto tra segnale e rumore airingresso 
il rapporto tra il livello del segnale e 
quello del rumore, vedremo che, quanto 
più elevato è questo rapporto, tanto me¬ 
no distinguibile e fastidioso sarà il ru¬ 
more. Mettiamo il nostro disco sul gram¬ 
mofono, potremo distinguere tre condi¬ 
zioni di funzionamento. Primo la musi¬ 
ca registrata ha una pausa, in questo ca¬ 
so sentiremo nell’altoparlante solamente 
il rumore sotto forma di fruscio quan¬ 
to mai fastidioso. Nel secondo caso la 
musica è registrata ad un livello molto 
basso. II livello del segnale utile è para¬ 
gonabile con quello del fruscio, ed alla 
uscita si sentiranno ambedue con la 
stessa intensità. Anche questo caso è 
molto fastidioso, il terzo caso contem¬ 
pla la presenza all’ingresso di un segnale 
molto forte. Il rumore sarà allora com¬ 
pletamente mascherato e non ci darà 
più alcun disturbo. 

In conclusione, se si potesse realizza¬ 
re un dispositivo che intervenga a re¬ 
stringere la banda passante all’ingresso e 
quindi la quantità di rumore raccolto 
soltanto quando il segnale è molto pic¬ 
colo rispetto al disturbo, si potrebbe ri¬ 
solvere il problema con il minimo degli 
inconvenienti per la resa musicale dello 
intero complesso. 

Tale scopo è stato raggiunto con l’ap¬ 
parecchio UK 127. Questo circuito è ad 
un tempo molto semplice e molto effi¬ 
cace. Ottiene due scopi distinti: attenua 
in maggior misura i disturbi a frequenza 
più alta, che sono i più fastidiosi, ed 
attenua il rumore in maniera variabile 
con il livello del segnale utile. Il filtro 
può essere utilizzato con tutte le sor¬ 
genti a bassa frequenza, come giradischi, 
magnetofoni, sintonizzatori radio, micro¬ 
foni. Si può facilmente inserire tra il 
preamplificatore e l’amplificatore vero 
e proprio. 

Per attenuare il rumore durante le 
pause ed i segnali di basso livello si 
utilizza un filtro passabasso che pro¬ 
gressivamente aumenta la frequenza di 
taglio in dipendenza dal livello del se¬ 
gnale utile. Questo per non diminuire la 
resa musicale che si avrebbe col puro e 
semplice taglio delle alte frequenze. 

Il principio di funzionamento è il se¬ 
guente: all’ingresso è disposto un filtro 
che modifica la sua pendenza in rappor¬ 
to al livello del segnale. 

Statisticamente il suono complesso dei 
passaggi musicali occupa una banda 
compresa tra 20 e 2000 Hz, mentre le ar¬ 
moniche a basso livello che forniscono 
al suono il caratteristico timbro, arriva¬ 
no a frequenze molto più alte. 

Quindi si sceglierà la frequenza di 
2000 cicli sulla quale farà perno il 
funzionamento del filtro. La variazione 
della pendenza di attenuazione del fil¬ 
tro in dipendenza dal livello del segna¬ 
le avverrà per frequenze superiori ad 
8000 Hz. Quindi un segnale della fre¬ 
quenza base di 800 Hz sarà integralmen¬ 
te trasmesso insieme a tutte le sue armo¬ 
niche, anche se numerose e di frequenza 


molto alta, come avviene per taluni stru¬ 
menti, per esempio il pianoforte. I se¬ 
gnali transitori come gli attacchi degli 
strumenti, saranno resi ottimamente e la 
distorsione sarà trascurabile. Si è visto 
sperimentalmente che la soglia di inter¬ 
vento, dovrebbe essere sui —40 dB, per 
avere una buona riproduzione ed una 
apprezzabile riduzione del fruscio. E’ 
possibile però modificare questa soglia 
d’intervento a seconda delle condizioni 
in cui si lavora e della propria sensi¬ 
bilità. 

La pendenza della curva si adatta au¬ 
tomaticamente alla quantità di armoni¬ 
che presente nell’informazione musicale. 


DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Il segnale entra nel dispositivo attra¬ 
verso il condensatore C5 ed è appli¬ 
cato alla base di TRI che è un normale 
amplificatore ad emettitore comune e 
guadagno unitario. Il segnale di uscita 
di questo amplificatore passa all’uscita 
attraverso il condensatore C15. Il segna¬ 
le di uscita è riportato al circuito di re¬ 
golazione attraverso C60 ed R105. 

Il potenziometro PI, insieme alla re¬ 
sistenza R100, ed al condensatore C50 
costituiscono una rete di controreazione 
variabile in corrente alternata. 

Tale rete, a mezzo del potenziometro 
che con il condensatore C55 manda a 


La dipendenza dell’attenuazione del¬ 
la frequenza si può valutare dalla 
seguente tabella. 

Frequenza 

Attenuazione 

1000 Hz 

0 dB 

2000 Hz 

3 dB 

4 kHz 

6 dB 

8 kHz 

12 dB 

10 kHz 

14 dB 

20 kHz 

20 dB 


massa una quota variabile del segnale di 
controreazione, costituisce una vera e 
propria regolazione dell’amplificatore di 
TR6. In definitiva questo amplificatore 
variabile % serve a determinare la soglia 
dell’intervento del dispositivo. TR5 ac¬ 
coppiato direttamente a TR6 provve¬ 
de ad un’ulteriore amplificazione del se¬ 
gnale di servizio, migliorando nel con¬ 
tempo la stabilità termica. Il transistore 
TR4 montato a collettore comune per 
avere un’uscita a bassa impedenza, vie¬ 
ne pilotato dal segnale proveniente da 
TR5 in modo da costituire un filtro at¬ 
tivo a taglio molto ripido, che lascia pas¬ 
sare solo le armoniche musicali. Il fil¬ 
tro funziona nel seguente modo. 

Le frequenze più alte passano attra¬ 
verso i condensatori C40-C45 diretta- 
mente alla base di TR4 e regolarmente 
amplificate, mentre le frequenze più bas¬ 
se passano attraverso C45 ed R70 al cir¬ 
cuito di emettitore, dove trovano il se¬ 
gnale amplificato in opposizione di fase 
e lo neutralizzano parzialmente. Il va¬ 
lore dei componenti è scelto in modo da 
rendere la caratteristica di trasmissione 
del filtro attivo la migliore per il nostro 
scopo. 

Il segnale uscente dal filtro viene ri¬ 
velato e duplicato per mezzo di C30, 
D3, D4, C25, e successivamente appli¬ 
cato attraverso R45 alla base di TR3. 
Quest’ultimo transistore funziona da am¬ 
plificatore logaritmico, ossia il livello al¬ 
l’uscita è proporzionale al logaritmo del¬ 
l’entrata. 

Si otterrà così la progressività della 
pendenza del filtro in relazione al li¬ 
vello del segnale. La carica di C20 di¬ 
pende dal livello relativo delle armo¬ 
niche, ed il potenziale ai suoi $api de¬ 
termina la messa in servizio del filtro 
dinamico per mezzo del transistore ad 
effetto di campo TR2. 

Si noterà che il diodo DI sul gate di 
TR2 è montato con polarità inversa e ciò 
in quanto viene utilizzata per il comando 
la corrente inversa di fuga, evitando in 
tal modo l’eventualità di sovraccarico 
del FET. 

Il Fet TR2 non ha altro compito che 
quello di effettuare un parziale by-pass 
sul resistore R30. Il valore percentuale 
di questo by-pass è determinato dalla 
risposta degli stadi precedenti. R30 in- 
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sieme a CIO, al FET ed a R25 costituisce 
un filtro passabasso dalla frequenza di 
taglio che dipende dal contenuto in ar¬ 
moniche ed al livello del segnale d’in¬ 
gresso. L’uscita di questo filtro passa¬ 
basso è applicata in controreazione su 
R15 e provvede ad attenuare l’ampli¬ 
ficazione di TRI proprio per le frequen¬ 
ze che noi intendiamo eliminare. La fre¬ 
quenza di taglio del complesso si sposta 
riducendo la banda in maniera propor¬ 
zionale al livello del suono e delle armo¬ 
niche, eliminando il rumore ed il fru¬ 
scio proprio quando il segnale è basso 
od inesistente. 

L’alimentazione avviene a 12 Vc.c. 
introducendo il polo positivo attraverso 
uno dei piedini del connettore di entra¬ 
ta. Il negativo è costituito dalla massa 
generale. 


MONTAGGIO 

Consiste principalmente nell’assem¬ 
blaggio dei componenti sul circuito stam¬ 
pato. L’opuscolo allegato al kit comun¬ 
que descrive dettagliatamente le varie 
fasi del montaggio, onde evitare errori 
banali ai principianti. 


COLLAUDO 

Per precauzione conviene effettuare un 
accurato controllo della disposizione dei 
componenti, e specialmente della giusta 
inserzione dei transistori nei rispettivi 
zoccoli. Inoltre i conduttori di connes¬ 
sione dei transistori devono essere ben 
infilati nelle rispettive sedi per garanti¬ 
re un ottimo e costante contatto. Verifi¬ 
care che i conduttori non si siano pie¬ 
gati stabilendo tra loro dei contatti in¬ 
desiderati. 

Prima di inserire il riduttore di rumo¬ 
re in una catena di amplificazione, bi¬ 
sogna verificare le impedenze offerte 
dalla sezione che andrà a monte del no¬ 
stro apparecchio e di quella che andrà 
a valle. Le impedenze devono esser pros¬ 
sime a quelle offerte dall’UK 127, che 
sono maggiori di 10 k£L 

L’amplificatore contenuto nello stru¬ 
mento che agisce sul segnale, ha gua¬ 
dagno unitario, quindi il suo unico sco¬ 
po è di variare la banda passante in 
funzione alle caratteristiche del suono 
che deve trasmettere. 

La migliore posizione nella quale in¬ 
serire il riduttore di rumore si trova 
tra il preamplificatore e l’amplificatore. 


Naturalmente, come già detto, se si 
tratta di una catena stereofonica, è ne¬ 
cessario un UK 127 per ciascun canale. 
Certi amplificatori possiedono dei colle¬ 
gamenti per l’inserzione di un riverbera¬ 
tore o di un altro amplificatore. In caso 
di mancanza si può disporre il riduttore 
di rumori appena prima del potenzio¬ 
metro di volume. 

Gli amplificatori di produzione recen¬ 
te, dispongono di una presa di monito- 
raggio per magnetofono. E’ facile allora 
piazzare qui il riduttore del rumore ap¬ 
profittando del fatto che sono uguali i 
livelli di entrata e di uscita. 

Esistono naturalmente molti altri mo¬ 
di per utilizzare questo utilissimo acces¬ 
sorio. Per esempio è interessante osser¬ 
vare come possa eliminare il soffio che 
si riscontra tra una stazione e l’altra in 
un sintonizzatore a modulazione di fre¬ 
quenza. Il nostro apparecchio costitui¬ 
sce una versione sofisticata del ben no¬ 
to squelch. 

L’UK 127 costituisce un altro passo 
verso l’ottenimento di risultati sempre 
più perfetti nell’ascolto di alta fedeltà. 

Prezzo netto imposto L. 6.600. 
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CONTAGIRI FOTO-ELETTRONICO 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: Con pila piatta da 9 V 

Scale di misura: Tre di cui una a 5.000 
giri f.s., una a 10.000 giri f.s. ed 
una a 20.000 giri f.s. 

Comandi: Interruttore generale, commu¬ 
tatore per controllo batteria e se¬ 
lettore del campo di misura 

Sonda fotoelettrica con fototransistore 
FPT100 

Semiconduttori impiegati: fototransisto¬ 
re FPT100, 6 transistori BC108B, 
diodo Zener BZY88 C5 VI 

Strumento indicatore: milliamperometro 
a bobina mobile sensibilità 1000 
fì/V precisione 1,5% 

Dimensioni: 145 x 60 x 95 mm 


Con questa scatola di montaggio è pos¬ 
sibile realizzare uno strumento molto 
preciso e versatile per la misura delle 
velocità di rotazione di organi rotanti 
anche di potenza molto piccola. La sua 
influenza sulla velocità angolare è nulla 
in quanto non esistono accoppiamenti 
meccanici tra lo strumento e l’oggetto in 
movimento. 

La sensibilità dello strumento è elevatis¬ 
sima ed il valore letto sulla scala dipen¬ 
de esclusivamente dalla frequenza del 
chiaro-scuro che si presenta alla fine¬ 


stra della sonda di misura. Tre scale 
di misura permettono di misurare velo¬ 
cità di rotazione fino a 20.000 giri al 
minuto. 

La precisione dello strumento è indipen¬ 
dente dalla tensione della batteria entro 
abbastanza larghi limiti; un apposito 
commutatore permette di controllare in 
ogni momento lo stato di carica della 
batteria. 

L’UK 832 è facilmente portatile, dispo¬ 
ne di alimentazione autonoma e si può 
usare dovunque senza inconvenienti. 


ome è noto qualsiasi misura 
fisica è influenzata in modo 
più o meno grande dalla pre¬ 
senza dello strumento che viene colle¬ 
gato al fenomeno per poterne valutare 
le grandezze in gioco. Perciò, minore è 
l’azione dello strumento sulla grandezza 
da misurare, maggiore sarà ravvicina¬ 
mento del valore misurato a quello as¬ 
soluto. Come per tutte le altre misure, 
quanto sopra detto vale anche per la 
misura della velocità angolare o velocità 
di rotazione. 

L’unità di misura della velocità ango¬ 
lare è fisicamente il radiante al secondo, 
ma tecnicamente si usa più spesso mi¬ 
surare il numero di giri al minuto, te¬ 
nuto conto che un giro è uguale a 2 *rr 
radianti. 

I sistemi usuali di misura della ve¬ 
locità angolare consistono nell’accoppia- 
re all’organo rotante uno strumento con¬ 


sistente in un contagiri accoppiato con 
un orologio. Trascorso un certo tempo, 
per esempio un minuto, si prende nota 
del numero segnato dal contagiri che 
fornirà così direttamente la velocità an¬ 
golare media nel tempo di misura. 

Per ottenere la velocità istantanea si 
usa un sistema formato da un magnete 
rotante che trascina per induzione un di¬ 
schetto metallico collegato ad un in¬ 
dice e contrastato da una molla. Lo spo¬ 
stamento dell’indice sarà proporzionalè 
alla velocità angolare istantanea dell’al¬ 
bero a cui lo strumento è accoppiato. 
Con una diversa taratura della scala ta¬ 
le strumento è usato come tachimetro 
nelle automobili e qui non fa altro che 
misurare la velocità angolare dell’albero 
di trasmissione. 

I suddetti sistemi di misura vanno be¬ 
ne fin quando la potenza dell’organo 
rotante è talmente grande che l’errore 
introdotto dallo strumento risulta trascu¬ 
rabile. In caso di potenze molto picco¬ 
le, non è più possibile usare sistemi co¬ 
me quelli sopradescritti. Non si deve 
più usare un accoppiamento rigido che 
introduca una coppia frenante sull’albe¬ 
ro del quale bisogna misurare la velo¬ 
cità di rotazione. 

Da questo è nata l’idea dell’UK 832 
che usa come mezzo di occoppiamento 
la luce, il che rende l’influenza dello 
strumento assolutamente non rilevabile. 

Numerosi accorgimenti circuitali per¬ 
mettono di ottenere una elevata preci¬ 
sione nella misura, ed una elevata sen¬ 
sibilità a piccolissime variazioni perio- 
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Fig. 1 - Schema elettrico. 


diche deirilluminazione, insieme ad una 
assoluta indipendenza alle variazioni 
lente e comunque non periodiche. 

Per quanto riguarda la parte di mi¬ 
sura la tensione di alimentazione è sta¬ 
bilizzata ad un valore di 5,3 V, per cui 
Io strumento, entro certi limiti, non scade 
di precisione per il consumo delle bat¬ 
terie. 

Lo strumento di misura è comunque 
provvisto di una scala per il controllo 



della tensione di batteria, inseribile dal 
pannello con apposito commutatore. 

Il contagiri dispone di tre scale di mi¬ 
sura, ossia 5.000, 10.000, 20.000 giri/mi¬ 
nuto a fondo scala. Tale campo di mi¬ 
sura copre abbondantemente tutti i casi 
che possono presentarsi nella pratica 
corrente. In seguito diremo come si deb¬ 
bono effettuare le misure per evitare er¬ 


rori di interpretazione dovuti alla gran¬ 
dissima sensibilità dell’apparecchio. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 
(Fig. 1) 

L’elemento di entrata è costituito da 
un fototransistore FPT 100 che costitui¬ 
sce un sistema di grande sensibilità e ve¬ 
locità di risposta, non ottenibile con i 
normali fotoresistori. Tale fototransisto¬ 
re è contenuto in un’impugnatura tu¬ 
bolare che rende direzionale il rileva¬ 
mento della grandezza da misurare. 

Un collegamento di sufficiente lun¬ 
ghezza realizzato in cavo schermato, con 
terminale a jack porta il segnale al cir¬ 
cuito di misura vero e proprio, senza 
permettere ai disturbi di influire sulla 
misura. 

Tale scopo ha anche il condensatore 
C5. Il segnale ondulatorio proveniente 
dalla sonda viene amplificato da due sta¬ 
di in cascata formati da TRI e TR2, per 
la sola componente alternata. A tale sco¬ 
po provvedono i due condensatori CIO 
e C20. Tra i due transistori dell’ampli¬ 
ficatore è previsto un accoppiamento 
diretto. 

La polarizzazione di base per TRI 
proviene dall’emettitore di TR2 attra¬ 
verso R15 il che garantisce la stabilità 
dello stadio per mezzo di una adeguata 
controreazione. 

Il segnale cosi amplificato passa ad 
un particolare circuito detto Trigger di 
Schmitt, formato dai due transistori 


TR3 e TR4. Tale circuito funziona nel 
modo seguente: Se si presenta all’ingres¬ 
so un segnale di forma qualsiasi, alla 
uscita non si avrà più un segnale ampli¬ 
ficato della stessa forma di quello di 
entrata, ma una successione di impulsi 
rettangolari di durata variabile. Infatti 
il circuito opera nel seguente modo: in 
assenza di segnale all’ingresso il transi¬ 
store TR3 è cortocircuitato mentre TR4 
è aperto. Aumentando gradualmente il 
segnale d’ingresso ad un certo valore, 
molto piccolo, la situazione di TR3 e di 
TR4 si invertirà e quest’ultimo passerà 
in conduzione. 

Alla successiva diminuzione del segna¬ 
le, ad un certo valore, solo leggermente 
diverso da quello d’innesco, le condizio¬ 
ni si riporteranno a quelle iniziali, e co¬ 
sì via, trasformando il segnale d’ingres¬ 
so periodico di qualunque forma in una 
successione di tasti digitali 0 o 1 di du¬ 
rata proporzionale alla sua frequenza. 

Il segnale prodotto dal trigger di 
SCHMITT viene mandato, attraverso un 
condensatore C30 che funziona da deri¬ 
vatore, ad un multivibratore monosta¬ 
bile formato da TR5 e TR6. Tale circui¬ 
to trasforma gli impulsi di breve durata 
forniti dal derivatore, in impulsi di du¬ 
rata costante e di frequenza proporzio¬ 
nale al segnale d’ingresso. 

La necessità del derivatore si ravvisa 
nel fatto che il segnale proveniente dal 
trigger di Schmitt è ancora in un certo 
modo proporzionale alla forma d’onda 
d’entrata in quanto gli impulsi dipendo- 
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no sia dalla durata della semionda po¬ 
sitiva che dalla durata di quella nega¬ 
tiva. 

Per la misura di una frequenza bi¬ 
sogna invece prelevare segnali sempre 
nello stesso punto dell'onda. In parole 
povere la derivata di una curva è nulla 
se il valore definito dalla curva è co¬ 
stante, quindi all’uscita del derivatore 
non esiste segnale se la tensione è co¬ 
stante, come avviene durante gli stati 
stabili 0 e 1 forniti dal trigger di Schmitt. 

Ma quando lo stato cambia da 0 a 1 
o viceversa, avremo all’uscita un im¬ 
pulso positivo o negativo (dei quali uno 
solo efficace) di durata proporzionale 
alla capacità del condensatore ed alla re¬ 
sistenza attraverso la quale esso si sca¬ 
rica. Tale costante di tempo è stata te¬ 
nuta molto breve in quanto si desiderava 
ottenere impulsi molto stretti. Questa 
parte del circuito non influisce però an¬ 
cora sulla precisione dello strumento. 

Il circuito successivo è un multivibra- 
tore monostabile, che costituisce lo sche¬ 
ma base di quasi tutti i temporizzatori 
elettronici. In questo caso ovviamente i 
tempi di ritardo sono molto brevi. Il 
multivibratore monostabile funziona nel 
seguente modo. Un impulso all’ingresso 
provoca il basculamento dei due transi¬ 
stori nel senso contrario allo stato di sta¬ 
bilità. L’effetto dell’impulso d’ingresso 
non è permanente come nei bistabili, ma 
dura per un certo tempo determinato da 
un condensatore e da un resistore (C35 
ed R75). 

Adottando componenti ad alta sta¬ 
bilità questa durata sarà pressoché co¬ 
stante nel tempo, mentre il circuito a 
monte avrà eliminato tutti i fattori che 
non hanno a che fare con la grandezza 
da misurare: avremo dunque all’uscita 
dell’ultimo transistore una successione di 
impulsi di durata costante e di inter¬ 
vallo variabile e linearmente proporzio¬ 
nale alla frequenza dell’illuminazione 
della fotocellula all’ingresso. Il valore 
medio di questa successione di impulsi, 
ottenuto per mezzo del condensatore C40 
e dei potenziometri PI, P2 o P3 in serie 
con R100, fornirà una tensione allo stru¬ 
mento di misura RPM che sarà ancora 
linearmente proporzionale alla frequen¬ 
za del segnale percepito dalla fotocellula. 

La taratura, a causa della linearità del¬ 
la risposta, si può fare per una sola fre¬ 
quenza, adoperando, come diremo in se¬ 
guito, la luce di una lampadina collegata 
alla rete elettrica. 

Anche se la tensione di batteria è a- 
deguatamente ' stabilizzata è stato previ¬ 
sto un circuito di controllo della medesi¬ 
ma ottenuto mettendo in serie allo stru¬ 
mento RPM escluso dal circuito princi¬ 
pale, un resistore da 10 kfi R90 che lo 
trasforma in un voltmetro a 10 V fondo 
scala. Una zona colorata definisce i li¬ 
miti di variazione della tensione di bat¬ 
teria. La tensione di alimentazione al 
circuito di misura è mantenuta invece 
rigorosamente costante dal diodo Zener 
DI. 

L’alimentazione è effettuata per mez¬ 
zo di una batteria a 9 V del tipo per 
radio tascabili. 


MECCANICA 

Si compone di una scatola metallica 
divisa in due parti connesse tra loro a 
mezzo di viti autofilettanti. 

La parte anteriore porta sul frontale 
lo strumento indicatore con la scala già 
tarata in giri al minuto, provvista di u- 
na zona colorata indicante i limiti di ef¬ 
ficienza della batteria. 

Sulla destra possiamo vedere la presa 
jack per la connessione della sonda fo¬ 
toelettrica e, proseguendo dall’alto in 
basso, il deviatore a tre posizioni per la 
selezione del campo di misura, il com¬ 
mutatore per il controllo dello stato di 
carica della batteria e l’interruttore ge¬ 
nerale. 

Nella parte interna si scorge il circui¬ 
to stampato che viene ancorato diretta- 
mente ai terminali di entrata dello stru¬ 


mento indicatore ed i reofori per il col- 
legamento del circuito stampato ai com¬ 
mutatori, alla presa jack ed alla batteria. 

La sezione posteriore della scatola por¬ 
ta una staffetta per l’ancoraggio della 
batteria e due supporti a scatto rivestiti 
in plastica per il sostegno della sonda 
allo scopo di poter trasportare comoda¬ 
mente l’apparecchio. 


MONTAGGIO 

Il montaggio di questo contagiri foto¬ 
elettronico risulta particolarmente facile 
grazie alle chiare e dettagliate istruzioni 
riportate nell’opuscolo allegato al kit. 

La figura 3 mostra l’interno del con¬ 
tagiri a realizzazione ultimata. 

Prezzo netto imposto L. 15.500. 
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ALIMENTATORE STABILIZZATO 

12,6 Vcc -10 A 


CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

Tensione di alimentazione 
della rete: 117-125 o 220-240 Vc.a. 

commutabili 

Frequenza di rete: 50-60 Hz 

Tensione di uscita: 12,6 V regol. 

entro un piccolo campo 

Corrente di carico nominale: 7 A 

Sovraccarico ammesso: ^ 10 A 

per tempi non superiori 
ai 15 minuti 


Ondulazione residua 
(ripple) : a 7 A minore di 1 mV 

a 10 A 1,25 mV 

Stabilizzazione di tensione: 
migliore del 2% per variazioni della 
tensione di rete di ±10% e per 
variazione della corrente di uscita 
tra zero e pieno carico 

Semiconduttori impiegati: 

5 transistori 2N3055, 1 transistore 
BSX46, 1 transistore 2N1711, 1 
transistore BC107; 1 diodo con¬ 
trollato IR106A, 1 diodo zener 
1Z4/7T5, 1 diodo IODI, 1 diodo 
EC402, 1 diodo BAY45; 2 diodi 41 
HF5, 2 diodi 41HFR5, 1 ponte BS1 


Dimensioni dello strumento: 

265x295x130 

Peso dello strumento: kg 7,800 


Per venire incontro alle richieste di 
coloro che desiderano avere a di¬ 
sposizione un alimentatore dalle ca¬ 
ratteristiche veramente professio¬ 
nali, atto ad alimentare apparec¬ 
chiature di telecomunicazione o di¬ 
lettantistiche funzionanti a dodici 
Volt, abbiamo messo a punto que¬ 
sto kit. L’alimentatore è realizzato 
secondo le più avanzate tecniche 
costruttive e monta un efficace si¬ 
stema di limitazione di corrente. La 
corrente d’intervento si può fissare 
con grande precisione; il valore fis¬ 
sato sarà molto stabile e pressoché 
indipendente dalle condizioni am¬ 
bientali o da altri fattori. 

Contrariamente agli altri tipi di pro¬ 
tezione, consente il funzionamento 
al limite dell’intervento, in modo da 
segnalare tempestivamente qualsia¬ 
si anomalia nel comportamento del¬ 
l’apparecchio alimentato. 

La stabilità della tensione di u- 
scita è ottima sia in rapporto alle 


variazioni del carico che a quelle 
della tensione di rete. II residuo di 
tensione di ronzio (ripple) presen¬ 
te all’uscita, è veramente trascura¬ 
bile. La prestazione nominale è di 
7 A per funzionamento continuo, 
ma l’alimentatore consente sovrac¬ 
carichi di breve durata fino a 10 A, 
senza grande alterazione delle pre¬ 
stazioni. La presentazione estetica è 
elegante e moderna. 



ata la grande diffusione che si 
prevede avranno in un prossi¬ 
mo futuro le apparecchiature 
di telecomunicazione mobili da montare 
su autovetture, una volta che il loro uso 
sarà reso legale, si tende ad unificare 
la tensione di alimentazione di queste 
apparecchiature sui dodici volt, che è la 
tensione erogata dalle batterie montate 
sui mezzi mobili. Si usa Talimentazione 
a 12 V anche se dette apparecchiature 
devono essere fatte funzionare come sta¬ 
zioni fisse, per ovvie ragioni di unifica¬ 
zione. Infatti ora, con il quasi universale 
uso dei transistori nei radiotelefoni, non 
esiste più, come una volta, una distinzio¬ 
ne tra apparecchiatura fissa e mobile, 
specie nel campo delle piccole potenze. 
E’ quindi sorto il bisogno di provvedere 
alEalimentazione delle stazioni, quando 
non siano installate su veicoli. Abbiamo 
risolto questo problema progettando un 
alimentatore che soddisfi a tutte le con¬ 
dizioni richieste per il corretto funzio¬ 
namento delle suddette apparecchiature. 
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«li montaggio 


L’alimentatore UK 675 può servire sia 
per l’alimentazione della stazione che 
per il laboratorio di riparazione. Forni¬ 
sce all’uscita una tensione perfettamente 
indipendente dalle variazioni della ten¬ 
sione di rete e dalle variazioni del cari¬ 
co, capace di fornire una corrente di 
regime sufficientemente elevata, e capa¬ 
ce di sopportare per brevi periodi anche 
un certo sovraccarico. La stabilità della 
tensione di uscita è essenziale trattando¬ 
si di alimentare apparati con prestazioni 
notevoli in potenza, dove i regimi termi¬ 
ci sono accuratamente calcolati, quasi al 
limite delle prestazioni. Un aumento del¬ 
la tensione di alimentazione si traduce 
spesso nel danneggiamento dei delicati 
stadi di potenza, mentre una sua dimi¬ 
nuzione limita seriamente le prestazioni 
dei trasmettitori. Si è provveduto anche 
ad una efficacissima e sensibile protezio¬ 
ne contro i sovraccarichi, oltre che con¬ 
tro i corto circuiti, in quanto esistono ca¬ 
si, nel funzionamento dei trasmettitori, 
in cui un anormale assorbimento di cor¬ 
rente non dipende dal cattivo funziona¬ 
mento dell’apparato, ma da altre cause, 
come per esempio il disadattamento del 
carico. La soglia di intervento del limi¬ 
tatore di sovraccarico, è stata quindi resa 
regolabile, in modo da essere portata al 
limite necessario per il funzionamento: 
in questo modo qualsiasi anomalia por¬ 
terà alla interruzione dell’alimentazione 
prima che si possano verificare danni ir¬ 
reparabili. L’intervento della protezione 
contro il sovraccarico è istantaneo, in 
quanto non sono usati elementi dotati di 
inerzia termica, come sono anche i più 
rapidi fusibili, ma la protezione è affi¬ 
data ad elementi a semiconduttore il cui 
tempo di intervento si misura in micro¬ 
secondi. 
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Fig. 1 - Schema elettrico. 



























































































Il particolare sistema usato rende la 
corrente di intervento rigorosamente sta¬ 
bile e costante nel tempo. Ovviamente 
un sistema di protezione contro il so¬ 
vraccarico della prestazione così efficien¬ 
te, è a maggior ragione efficiente anche 
contro i corto circuiti, che non sono al¬ 
tro che sovraccarichi a fronte estrema- 
mente ripido. Si elimina così la necessi¬ 
tà della doppia protezione magnetica e 
termica usata ancora adesso per la pro¬ 
tezione di circuiti ad elevata potenza. La 
protezione magnetica è adoperata con¬ 
tro il corto circuito e la sua efficacia è 
limitata dal suo elevato tempo di inter¬ 
vento, specie nella protezione di dispo¬ 
sitivi a semiconduttore. La protezione 
termica usata per il sovraccarico, general¬ 
mente del tipo a lamina bimetallica, non 
offre la precisione necessaria all’uso spe¬ 
cifico in quanto il valore della corrente 
di intervento è influenzata da troppi fat¬ 
tori, quali la temperatura ambiente, la 
disposizione di montaggio eccetera. Ve¬ 
dremo in seguito il funzionamento nei 
particolari del tipo di protezione da noi 
adottato, ma possiamo sin d’ora antici¬ 
pare che l’elemento di riferimento è co¬ 
stituito dalla caduta di tensione provo¬ 
cata dal passaggio della corrente princi¬ 
pale su una resistenza disposta in serie 
al circuito di utilizzazione. Quindi, com’è 
evidente, non entrano in gioco fattori 
termici se non quelli dovuti alla varia¬ 
zione della resistenza con la temperatu¬ 
ra. Siccome però questa variazione non 
è determinante per il funzionamento, si 
può tenere piccola quanto possibile, u- 
sando per la resistenza, una lega a basso 
coefficiente termico, e dimensionando la 
resistenza stessa in modo che abbia un’ 
alta dissipazione. Possiamo dire a ra¬ 
gione che non si tratta di una semplice 
protezione contro i sovraccarichi, ma di 
un vero e proprio limitatore di corrente 
ad alta precisione. 

Lo schema dell’alimentatore è di tipo 
professionale, con circuiti separati per 
la potenza e per la regolazione, in modo 
che il carico non possa esercitare alcuna 
influenza sulla precisione della regola¬ 
zione. La tensione di uscita «està co¬ 
stante entro una tolleranza inferiore al 
2% per variazioni del carico da zero a 
7 A e per variazioni della tensione di re¬ 
te del ± 10%. 



Fig. 2 - Serigrafia del circuito stampato. 


Il livellamento è efficientissimo in 
quanto la tensione di ronzio (ripple) è 
inferiore al millivolt per il carico nomi¬ 
nale di 7 A mentre sale a solo 1,25 mil¬ 
livolt alla corrente di 10 A che costitui¬ 
sce il sovraccarico ammesso per brevi 
periodi (non più di 15 minuti). 

La tensione di uscita si può variare 
per mezzo di un potenziometro, entro 
un certo limite intorno ai 12,6 V che è 
la tensione nominale. 

La presentazione estetica dell’apparec¬ 
chio è molto elegante, moderna e funzio¬ 
nale. Il contenitore e la disposizione dei 
comandi sul pannello anteriore danno al¬ 
l’insieme un aspetto professionale che 
non porta a stonature in confronto alle 
altre apparecchiature della stazione. 

Gli elementi di potenza sono abbon¬ 
dantemente dimensionati, e dotati di 
efficaci mezzi di raffreddamento, senza 
per questo dover far ricorso all’aria for¬ 
zata, che presenta sempre i suoi incon¬ 
venienti. 

La presenza della tensione di rete e 
l’eventuale disconnessione per sovracca¬ 
rico, sono segnalate da due diverse lam¬ 
pade spia di colori diversi. Uno stru¬ 
mento di misura di precisione indica la 
corrente assorbita in ogni istante dal ca¬ 
rico. 

La rimessa in funzione dell’alimenta¬ 
tore dopo un sovraccarico, avviene per 
la semplice pressione di un pulsante si¬ 
tuato sul pannello frontale. 

Avete quindi a disposizione, con l’UK 
675 un alimentatore che, oltre a fornire 
la corrente necessaria per il funziona¬ 
mento, protegge le vostre apparecchiatu¬ 
re e non solo se stesso, come fanno altri 
apparecchi del genere. 


DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Analizziamo ora lo schema elettrico 
dell’alimentatore riportato in fig. 1. 

La tensione di rete, prelevata per mez¬ 
zo del cordone di alimentazione, entra 
nel trasformatore di alimentazione TI 
dopo essere passata attraverso l’interrut¬ 
tore di rete bipolare SW ed un fusibile 
di protezione da 2 A; tale fusibile pro¬ 
tegge solo la rete nei confronti di guasti 
presenti nell’alimentatore, quindi non fa 
parte delle protezioni nei confronti del 
carico. Il trasformatore è dotato di due 
primari uguali che permettono il funzio¬ 
namento a 117/125 V se collegati in pa¬ 
rallelo ed a 220/240 V se collegati in 
serie. I secondari del trasformatore sono 
due: uno per il circuito di potenza ed 
uno per il circuito di riferimento. 

L’avvolgimento di potenza alimenta un 
raddrizzatore a ponte di Graetz monofa¬ 
se formato dai quattro diodi DI, D2, D3, 
D4. La corrente continua uscente dal 
ponte subisce un primo livellamento do¬ 
vuto ai condensatori CI e C2 di forte ca¬ 
pacità, e quindi passa nel gruppo di re¬ 
golazione di potenza formato dai quat¬ 
tro transistori Tr5, Tr6, Tr7, Tr8 colle¬ 
gati in parallelo. 

L’uscita stabilizzata reca in serie l’am¬ 
perometro A. In parallelo ai morsetti di 


uscita abbiamo inoltre un dispositivo for¬ 
mato da C9, CIO, D8 che costituisce un 
filtro per i disturbi eventualmente pre¬ 
senti all’uscita. La resistenza R18 per¬ 
mette il passaggio di una certa corrente 
attraverso i transistori di regolazione ed 
impedisce il funzionamento in zone non 
lineari della caratteristica. 

Passiamo ora a descrivere il circuito 
di servizio. La tensione alternata fornita 
dal secondo avvolgimento secondario del 
trasformatore, viene raddrizzata dal pon¬ 
te di Graetz BR e livellata dal filtro 
passabasso formato da C4, R4, C5, R8, 
C6, R9. Dopo il filtraggio parziale subito 
attraverso C4, R4, si preleva la tensione 
per il pilotaggio del transistore Tri che 
serve da interruttore per la lampadina 
L2 di segnalazione del sovraccarico. La 
tensione completamente livellata alimen¬ 
ta invece il transistore Tr2 che costitui¬ 
sce l’elemento di confronto tra la ten¬ 
sione di uscita e la tensione di riferi¬ 
mento che si sviluppa ai capi del diodo 
zener D7. L’uscita dell’elemento di con¬ 
fronto viene amplificata da un amplifi¬ 
catore in continua formato da Tr3 e 
Tr4 connessi in circuito Darlington tra 
di loro e con gli elementi di potenza. 
Tr3 e Tr4 non son più alimentati dalla 
rete di servizio ma da quella di potenza. 


CIRCUITO DI PROTEZIONE 

La corrente principale, passando attra¬ 
verso il resistore R3 provoca una caduta 
di tensione facilmente calcolabile per 
mezzo della legge di Ohm. Per esempio 
per una corrente di 7 A tale caduta sarà 
di 7 x 0,09 = 0,63 V. Una parte di que¬ 
sta tensione viene prelevata al cursore 
del potenziometro PI ed applicata al gate 
del diodo controllato SCR. Ora, quando 
la caduta su R3 sarà sufficiente a far 
superare sul gate la tensione di innesco 
del diodo controllato, questo passerà in 
conduzione dando origine a due distinti 
effetti. Attraverso il diodo D6 metterà 
a massa la base di Tr3 provocando l’in¬ 
terruzione del circuito di potenza, ed 
attraverso il diodo D5 manderà a massa 
l’emettitore di Tri che, essendo già po¬ 
larizzato in saturazione, provocherà l’ac¬ 
censione della lampada L2. Il ripristino 
del funzionamento, previa eliminazione 
della causa del sovraccarico, avverrà pre¬ 
mendo l’interruttore a pulsante RESET 
che, interrompendo il circuito del diodo 
controllato, ne farà passare la corrente 
per lo zero, e ne provocherà il disinne¬ 
sco, senza dover staccare l’alimentatore 
dalla rete. Il condensatore C3 serve ad 
evitare l’innesco del diodo controllato a 
causa di disturbi o transitori presenti 
sui cavi. Il condensatore C7 mette a 
terra i disturbi di alta frequenza che 
potrebbero alterare il funzionamento del 
circuito di confronto, compito che non 
viene efficacemente svolto dai conden¬ 
satori elettrolitici a causa della loro ele¬ 
vata induttanza parassita. 

Diremo ancora due parole sul circuito 
di regolazione che costituisce il cuore 
dell’apparecchio. 
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La tensione di uscita viene messa a 
rapporto con la tensione di riferimento 
dello zener per mezzo del circuito di 
confronto costituito da Tr2 montato ad 
emettitore comune. In sostanza si pone 
in parallelo ai morsetti di uscita il cir¬ 
cuito formato dal resistore RI 7 e dal 
diodo zener in serie ad esso D7. Avre¬ 
mo ai capi dello zener una tensione co¬ 
stante: con il variare della tensione di 
uscita varierà solo la corrente in questo 
circuito. 

Tale tensione costante sarà applicata 
in serie al circuito di emettitore di Tr2. 
Sempre in parallelo alTuscita disporremo 
un altro circuito formato dai resistori 
R14, R15, R16 e dal potenziometro P2. 
Il cursore di P2 porterà nella base di 
Tr2 una tensione che sarà proporzionale 
alla tensione presente alTuscita dell'ali- 
mentatore. 

Orbene, se la tensione in base supera 
quella dello zener più la tensione di so¬ 
glia della giunzione base-emettitore, il 
transistore si metterà a condurre in mo¬ 
do proporzionale a questa tensione. Di 
conseguenza la resistenza tra la base di 
Tr3 e massa diminuirà, e Tintera catena 
Darlington aumenterà la sua resistenza 
provocando una maggior caduta di ten¬ 
sione sul carico, fino a raggiungere una 
condizione di equilibrio. Nel caso di una 
diminuzione della tensione alTuscita a- 
vremo la stessa catena di eventi, ma in 


senso inverso. La cosa è lunga a dirsi, 
ma avviene in tempi brevissimi, dipen¬ 
denti dalla frequenza di taglio dei tran¬ 
sistori impiegati che per i nostri scopi 
è sufficientemente elevata. Il potenzio¬ 
metro P2 serve a stabilire la tensione di 
equilibrio sulla base di Tr2 in modo che 
corrisponda alla tensione di uscita da 
noi desiderata. 

La variazione può avvenire entro li¬ 
miti ristretti, in quanto aumentando il 
campo di regolazione diminuisce la pre¬ 
cisione del circuito. 

C8 serve, come al solito, per mettere 
a terra eventuali disturbi di alta fre¬ 
quenza. 

Le resistenze RIO, RII, R12, R13 so¬ 
no dette resistenze stabilizzatrici e ser¬ 
vono a compensare eventuali differenze 
nelle prestazioni di transistori di poten¬ 
za collegati in parallelo, quando venga¬ 
no disposte in serie al circuito di emet¬ 
titore. Con Tuso di queste resistenze non 
è necessario selezionare i transistori per 
avere uguali prestazioni. 


MECCANICA 

L'intero alimentatore è disposto in un 
contenitore di alluminio completamente 
smontabile per eventuali ispezioni e ri¬ 
parazioni. 


Il frontale in alluminio anodizzato, 
circondato da una cornice in plastica 
contiene tutte le apparecchiature di co¬ 
mando e di controllo. Sul retro sono 
montati i quattro transistori di regola¬ 
zione sui rispettivi elementi raffreddanti. 
AlTinterno sono montati il trasformato- 
re; il ponte raddrizzante di potenza con 
relativi corpi raffreddanti ed il circuito 
stampato contenente i circuiti di pilotag¬ 
gio ed i filtri. 

Il contenitore reca sul fondo, sui fian¬ 
chi e sulla piastra superiore, opportune 
forature per garantire il corretto raffred¬ 
damento degli elementi di potenza con¬ 
tenuti al suo interno. 


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

Montare per prima cosa il circuito 
stampato. Per facilitare il compito ab¬ 
biamo inserito nel testo la fìg. 2 che re¬ 
ca sovrapposte la disposizione dei com¬ 
ponenti e la serigrafia delle piste in ra¬ 
me. 

Alcuni consigli generali per il corretto 
montaggio dei componenti su un circuito 
stampato, sono riportati nelTopuscolo 
allegato alla scatola di montaggio. La 
figura 3 mostra l'aspetto interno dell'ali¬ 
mentatore a realizzazione ultimata. 

Prezzo netto imposto L. 4.900 


MARZO — 1973 


383 





scatole 
di montaggio 



DECODIFICATORE STEREO MULTIPLEX 


Il decodificatore costituisce una del¬ 
le parti più delicate di un ricevi¬ 
tore stereofonico. Qualora si voles¬ 
se realizzarlo con componenti di¬ 
screti, le difficoltà di ottenere una 
resa ottima sarebbero fortissime. 
Fortunatamente la tecnica moderna 
ci mette a disposizione un circuito 
integrato, che con un circuito in¬ 
terno molto complesso, permette di 
realizzare il miglior risultato oggi 
possibile, con un minimo di com¬ 
ponenti esterni, e con un solo pun¬ 
to di regolazione. Tenuto conto di 
tutte le condizioni a cui deve ri¬ 
spondere un decoder per fornire 
un’uscita pressoché perfetta, tutto 
questo ha del miracoloso. Il circuito 
integrato porta al suo interno, oltre 
agli organi strettamente necessari 
per la decodifica, anche un regola¬ 
tore per la tensione di alimentazio¬ 
ne, un dispositivo che inserisce au¬ 
tomaticamente il funzionamento 
stereo, non appena venga percepi¬ 
to il segnale di pilotaggio emesso 
dal trasmettitore, accendendo con¬ 
temporaneamente una lampada spia 
che informa della ricezione del se¬ 
gnale stereofonico. Una presa entro 


la quale viene inserito il circuito 
stampato, facilita la manutenzione 
ed il collaudo, come pure la siste¬ 
mazione entro qualsiasi telaio. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione di alimentazione: 

104-16 Vc.c. non stabilizzati 

Assorbimento totale: circa 122 mA 

Segnalazione stereo 

con indicatore ottico 
(lampada 12 V - 100 mA) 

Sensibilità: circa 60 mV eff. 

Separazione canali: 

migliore di 30 dB 

Distorsione : 0,5 % 

Soppressione della frequenza 
pilota: 35 dB 

Impedenza d’ingresso: 50 kO 

Impedenza d’uscita: 10 kH 

Circuito integrato impiegato: 

CA3090Q 

Transistore impiegato : CP409 


rima di affrontare la descrizio¬ 
ne del funzionamento del cir¬ 
cuito, converrà dire due paro¬ 
le sul sistema di trasmissione delle infor¬ 
mazioni stereofoniche in modulazione di 
frequenza. 

Teniamo anzitutto presente che la tra¬ 
smissione stereofonica è effettuata in 
modo da poter essere ricevuta anche da 
un normale ricevitore monoaurale sen¬ 
za perdita di qualità. 

Nel caso si voglia utilizzare la possi¬ 
bilità di ricevere una trasmissione ste¬ 
reofonica bisognerà inserire dopo il ri¬ 
velatore un apposito circuito detto deco¬ 
dificatore che alla sua uscita avrà due 
uscite a bassa frequenza corrispondenti 
al canale destro e sinistro. Tali uscite pi¬ 
loteranno un normale amplificatore ste¬ 
reo di bassa frequenza, dalle prestazioni 
del quale dipenderà in definitiva la re¬ 
sa acustica deirintero sistema. 

Per accordarci sui simboli chiamere¬ 
mo S l’informazione riguardante il ca¬ 
nale sinistro e D l’informazione riguar¬ 
dante il canale destro. 

La normale informazione FM è ese¬ 
guita usando la somma delle informa¬ 
zioni (S+D). L’informazione stereofo¬ 
nica utilizza invece la loro differenza 
(S-D). 

Questo segnale modula in ampiezza u- 
na sottoportante centrata sulla frequen¬ 
za di 38 kHz e si estende da 23 a 53 
kHz. Tale segnale non ha alcun effetto 
su un ricevitore monofonico. Il segnale 
monofonico (S + D) è a frequenza più 
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Fig. 1 - Schema elettrico. 


bassa, limitato a 15 kHz, e non può mo¬ 
dulare che al 90% la portante a radio 
frequenza; vale a dire che l’escursione 
in frequenza non può essere superiore 
al 90% di 75 kHz ossia 67,5 kHz. Il se¬ 
gnale stereofonico è costituito dalla sot¬ 
toportante a 38 kHz modulata in am¬ 
piezza dal segnale B.F. (S —D) limitato 
anche lui a 15 kHz. 

In seguito si sopprime la portante e si 
conservano soltanto le bande laterali. 
Questo segnale non può modulare la 
portante R.F. a valori maggiori del 45% 
ossia la metà di quanto possibile con il 
segnale S + D. Viene anche trasmessa u- 
na frequenza pilota a 19 kHz in modo 
che nel ricevitore si possa ricostituire 
la sottoportante a 38 kHz; essa occupa 
il 9% della modulazione del trasmetti¬ 
tore, restando libero ancora Y\% per il 
residuo della sottoportante a 38 kHz. 

La buona ricezione dei programmi 
stereofonici sottintende il rispetto di 
numerose regole: efficacia e larghezza 
di banda dell’antenna, prestazioni ot¬ 
time del ricevitore e del decodificatore. 

In effetti, nella trasmissione monofo¬ 
nica, le frequenze B.F. non superano i 
15 kHz e la banda passante a frequenza 
intermedia del ricevitore è dell’ordine 
di 180 kHz, per una deviazione massi¬ 
ma del trasmettitore di 75 kHz. In ste¬ 
reofonia invece le basse frequenze rag¬ 
giungono i 53 kHz, e la banda passante 
a F.I. dovrà essere di 260 kHz. La cur¬ 
va di demodulazione dovrà inoltre esse¬ 
re perfettamente lineare. Inoltre delle 


deviazioni di fase nel ricevitore, si tra¬ 
sformano in fenomeni di diafonia tra i 
due canali B.F. Infine il limitatore do¬ 
vrà essere molto efficace per livellare 
tutte le modulazioni di ampiezza paras¬ 
site, dal momento che il decodificatore 
è molto sensibile a tutte le variazioni di 
ampiezza. 

Il decodificatore dovrà estrarre dal 
segnale complesso in arrivo tutte le in¬ 
formazioni riguardanti il canale destro e 
quello sinistro. Conviene per prima co¬ 
sa estrarre la frequenza pilota a 19 kHz 
e ricostituire la sottoportante a 38 kHz. 

La decodifica del segnale multiplex 
può essere ottenuta in diverse maniere. 

A) Si può prelevare il segnale mono¬ 
fonico S + D per mezzo di un filtro pas- 
sa-basso da 0 a 15 kHz; il segnale S — D 
cos co t è estratto con un filtro passa 
banda da 23 a 53 kHz. 

Questo viene in seguito aggiunto alla 
sottoportante a 38 kHz ricreata local¬ 
mente. Si ottiene un segnale modulato in 
ampiezza che viene rivelato con un dio¬ 
do in serie. La decodifica si effettua in 
una matrice a resistenze. La sovrappo¬ 
sizione dei segnali (S + D) ed (S —D) 
permette di realizzare la loro somma 
algebrica e la loro differenza. Le corren¬ 
ti corrispondenti si sommano in un 
braccio del ponte e si sottraggono nel¬ 
l’altro: Si ha: 

(S + D) + (S—D) = 2 S ed inoltre: 
(S + D) — (S—D) = 2 D, ottenendo 
così i segnali del canale destro e sinistro. 


B) Si può anche realizzare la demo¬ 
dulazione per mezzo di due diodi a po¬ 
larità invertite. Il segnale (S — D) appa¬ 
rirà all’uscita del primo ed il segnale 
— (S — D) apparirà ai capi del secondo. 
Si aggiunge a questi segnali la informa¬ 
zione monofonica (S + D) e per somma 
algebrica si ottengono i segnali destro e 
sinistro. 

C) Un altro sistema consiste nel sop¬ 
primere la frequenza pilota per mezzo 
di un filtro, dal segnale multiplex; tale 
frequenza viene recuperata per ricosti¬ 
tuire la sottoportante. La si aggiunge al 
segnale multiplex. Questo segnale si può 
considerare come una successione di 
campionamenti riguardanti alternativa- 
mente il canale destro e quello sinistro 
effettuati con una cadenza di 38 kHz. 
Si può immaginare che il circuito elet¬ 
tronico commuti alternativamente per 
una durata di 1/76.000 secondi il ca¬ 
nale destro ed il canale sinistro alle u- 
scite corrispondenti. 

Il pilotaggio è effettuato direttamente 
dalla sottoportante. 

Dopo quanto detto per sommi capi, o- 
gnuno potrà capire che il problema non 
è del tutto semplice. La realizzazione 
con componenti discreti comporta una 
esperienza non indifferente, e presenta 
una notevole massa di problemi da ri¬ 
solvere. Fortunatamente tali problemi so¬ 
no stati risolti tutti in una volta, rag¬ 
gruppando quasi tutto quanto necessa¬ 
rio in un unico circuito integrato, che 
effettua nel modo migliore sinora possi¬ 
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Fig 2 - Serigrafia del circuito stampato. 


bile le operazioni descritte al punto C, 
con qualcosa in più. 

Il circuito integrato è il CA3090Q. Si 
tratta di un circuito monolitico al sili¬ 
cio che per funzionare richiede un pic¬ 
colo numero di componenti esterni, con¬ 
tenendo al suo interno il bel numero di 
circa 140 semiconduttori, con il loro nu¬ 
meroso seguito di resistenze e conden¬ 
satori. E' ovvio che con una simile dispo¬ 
nibilità di mezzi, si può superare le pre¬ 
stazioni di qualsiasi decodifica ad ele¬ 
menti discreti. 

La sintonia del decodificatore inte¬ 
grato si esegue per mezzo di un’unica 
bobina a bassa induttanza, che richiede 
solo un aggiustaggio per il perfetto al¬ 
lineamento. Il circuito esegue nel suo 
interno la commutazione automatica in 
stereo, provvede a dare corrente ad una 
lampada indicatrice, e si può alimenta¬ 
re con una grande varietà di tensioni di 
alimentazione (da 10 a 16 V). 

Vediamo ora brevemente cóme funzio¬ 
na questo circuito. 

Il segnale d’ingresso proveniente dal 
rivelatore F.M., il quale può variare da 
un minimo di 40 ad un massimo di 400 
mV, è amplificato da un preamplifica¬ 
tore a bassa distorsione, e contempora¬ 
neamente applicato a due rivelatori sin¬ 
croni per 19 e per 38 kHz. Un segnale a 



Fig. 3 - Aspetto del circuito stampato 
dell’UK 252 a montaggio ultimato. 


76 kHz generato da un oscillatore locale 
controllato in tensione, è applicato a 
due divisori per due, ottenendo un se¬ 
gnale a 38 kHz e due segnali a 19 kHz 
in opposizione di fase. 

Il tono pilota a 19 kHz fornito dal ri¬ 
velatore F.M. è comparato con il segnale 
generato in luogo mediante un rivelatore 
sincrono. Il segnale risultante regola lo 
oscillatore a controllo di tensione 
(VCO) in modo che esso produce un 
segnale di uscita atto ad agganciare in 
fase il decoder stereo con il segnale pi¬ 
lota. 

Un secondo rivelatore sincrono para¬ 
gona il segnale a 19 kHz generato lo¬ 
calmente con quello pilota fornito dallo 
emittente. Se il segnale pilota eccede 
una certa tensione di soglia che si può 
stabilire con componenti esterni, viene 
attivato un trigger di Schmitt. Il segna¬ 
le proveniente da questo accende l’indi¬ 
catore stereo, rende funzionante il ri¬ 
velatore sincrono a 38 kHz, e commuta 
automaticamente il circuito integrato 
CA3090Q dal funzionamento monoau¬ 
rale a quello stereo. 

Il segnale di uscita dal rivelatore a 38 
kHz ed il segnale composto proveniente 
dal preamplificatore, sono applicati ad 
un circuito matrice dal quale emergono 
i segnali risultanti per il canale sinistro 
e destro. Tali segnali sono di livello suf¬ 
ficiente per pilotare la maggior parte de¬ 
gli amplificatori di bassa frequenza. 

Un circuito interno regolatore di ten¬ 
sione di sufficiente potenza permette al 
circuito integrato di operare entro un 
ampio campo di variazione della tensio¬ 
ne di alimentazione. 

L’intero circuito introduce una distor¬ 
sione di appena lo 0,5%. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 
(Figura 1) 

Consiste nel circuito integrato 
CA3090Q, e relativi componenti acces¬ 
sori che passeremo in seguito a descri¬ 
vere, ed in un transistore NPN tipo 
CP409 che serve soltanto come booster 
per poter azionare una lampada di se¬ 
gnalazione di potenza maggiore di quan¬ 
to permesso dal circuito integrato. 

La funzione dei circuiti annessi al C.I. 
è la seguente: 

Il segnale entra nel 'piedino 1 attra¬ 
verso il condensatore C5. La rete forma¬ 
ta da Cl, RI, R5 serve a simulare du¬ 
rante la prova la deviazione di 1 dB a 
38 kHz dovuta al rivelatore FM. Tra il 
piedino due e la massa c’è un conden¬ 
satore CIO che costituisce il bypass del 
circuito di ingresso. I piedini 3, 4, 5 so¬ 
no connessi direttamente a massa. Il pie¬ 
dino 6 è connesso a massa per mezzo 
di C15, RIO in parallelo che rappresen¬ 
tano il filtro per la modulazione pilota. 
Tra i piedini 7 ed 8 è connesso un 
resistore R15 che serve a determinare la 
sensibilità del rivelatore della presenza 
del segnale pilota. Tale rivelatore pilota 
a sua volta il trigger di Schmitt. 

Il piedino 9 costituisce l’uscita sinistra 
ed il piedino 10 l’uscita destra. I con¬ 
densatori C35 e C40 provvedono alla 
deenfasi del segnale. Il piedino 11 serve 


per l’alimentazione generale ed entra nel 
regolatore di tensione. Dal piedino 13 e- 
sce il pilotaggio di base di TRI che chiu¬ 
de a massa attraverso R25 di stabilizza¬ 
zione. La resistenza di carico di questo 
transistore, che funziona in commuta¬ 
zione, è costituita dalla lampada a 12 V 
100 mA, che a regime costituisce una 
resistenza di 12/0,1 = 120 D. Al pie¬ 
dino 12 arriva ancora la tensione di ali¬ 
mentazione, non stabilizzata, che ali¬ 
menta lo stadio pilota della lampada già 
integrato nel C.I. 

Tra il piedino 14 e la massa si collega 
il filtro del circuito di agganciamento in 
fase del decoder con il segnale pilota 
della trasmittente. 

Tra i piedini 15 e 16 viene inserito un 
circuito oscillatorio che determina la 
frequenza di base dell’oscillatore control¬ 
lato in tensione. Tale oscillatore fornisce 
tutte le frequenze interne che andranno 
confrontate con quelle di pilotaggio pro¬ 
venienti dal trasmettitore. Quindi è ne¬ 
cessaria una buona centratura di questa 
frequenza, che si ottiene variando la 
induttanza per mezzo di un nucleo fer¬ 
romagnetico regolabile. 

MECCANICA 

Siccome il gruppo di decodifica va 
inserito in un ricevitore già costruito, 
non è stato previsto un contenitore. Il 
circuito stampato sul quale sono mon¬ 
tati tutti i componenti esclusa la lam¬ 
pada, che andrà fissata sul frontale del¬ 
l’apparecchio radio, porta alla sua ba¬ 
se una serie di linguette di contatto che 
vanno ad inserirsi in un’apposita presa 
che deve essere fissata al telaio dell’ap¬ 
parecchio radio. 

MONTAGGIO 

E’ molto semplice e richiede soltanto 
la precauzione di inserire correttamente 
i componenti polarizzati, condensatori 
elettrolitici, transistori e circuito integra¬ 
to. Bisogna fare molta attenzione all’ope¬ 
razione di saldatura del circuito integra¬ 
to, in quanto un eccessivo calore pro¬ 
veniente dal saldatore, passando attra¬ 
verso i piedini metallici ai componenti 
interni, rischia di danneggiarli o di al¬ 
terarne in modo permanente le caratteri¬ 
stiche. Usare un saldatore di bassa po¬ 
tenza, ed una lega saldante ad alta per¬ 
centuale di stagno (come quella fornita 
insieme al kit). La saldatura va fatta nel 
tempo più breve possibile. Infatti il 
circuito integrato sopporta una tempe¬ 
ratura di saldatura di 265°C per dieci 
secondi al massimo. Se la saldatura non 
riesce in un tempo breve, è convenien¬ 
te lasciare raffreddare bene il tutto e ri¬ 
fare il tentativo dopo un certo tempo. 
Non usare una grande quantità di sta¬ 
gno in quanto il supporto del circuito 
stampato è cattivo conduttore del calo¬ 
re, e questo tende a passare in gran 
parte nel piedino. 

Le varie fasi di montaggio sono chia¬ 
ramente illustrate nell’opuscolo allegato 
al kit. 

Prezzo netto imposto L. 16.000. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 


AUnienturione: 12 Vc.c. 

Assorbimento: 26 mA 

Gamma di ricezione: 144 ~r 146 MHz 

Frequenza intermedia (uscita): 

26 -h 28 MHz 

Impedenza di ingresso: 50 H 

Impedenza di uscita: 50 O 

Rapporto segnale/disturbo: 

0,5 pV/ó dB 

Guadagno: 22 dB 

Reiezione frequenza immagine: 70 dB 
Reiezione frequenza intermedia: 80 dB 
MOS-FET impiegati: 2*MEM 564 C 

Transistori impiegati: I-BFI 6 Q, 1-BFI58 
Diodi impiegati: 2-BA136 

Diodo zener impiegato: IN4739 



CONVERTITORE 

144-146/26-28 MHz 


Il convertitore VHF della AMTRON, 
UK 960, è stato concepito secondo i più 
recenti perfezionamenti tecnici e pertan¬ 
to è destinato ad incontrare il favore 
di coloro che si dedicano, od intendono 
dedicarsi alla ricezione della gamma 
144 4 . 146 MHz siano essi radioama¬ 
tori o semplici dilettanti. 

L'uscita a 26 -r- 28 MHz permette il col- 
legamento dell’UK 960 a qualsiasi rice¬ 
vitore che disponga di questa gamma. 
D’altra parte l’alimentazione a 12 V, 
ed il basso assorbimento di corrente, ren¬ 
dono il convertitore facilmente traspor¬ 
tabile e ne consentono l’installazione a 
bordo di mezzi mobili a terra ed in ma¬ 
re. 

□ circuiti relativi ai convertitori 
di frequenza sono sempre stati 
oggetto della massima consi¬ 
derazione da parte dei radioamatori per 
il fatto che consentivano la ricezione di 
talune gamme di frequenze che non era¬ 
no previste nei ricevitori in loro pos¬ 
sesso. 

A questo proposito bisogna tenere 
presente che l’acquisto di un apparec¬ 


chio ricevente semi-professionale, special- 
mente per le frequenze più elevate, com¬ 
porta una spesa sempre molto alta men¬ 
tre invece un convertitore, se ben conce¬ 
pito, permette di ottenere gli stessi risul¬ 
tati di un radioricevitore con un note¬ 
vole risparmio. 

Il problema, per quanto concerne i ra¬ 
dioamatori, si presenta specialmente 
quando si desideri ricevere la gamma 
dei 144 -ì- 146 MHz. A questo propo¬ 
sito bisogna riconoscere che se con lo 
impiego dei tubi elettronici si era con¬ 
seguito un buon grado di perfezione nel 
realizzare gli stessi circuiti con l’impie- 
go di transistori si incontrarono delle 
difficoltà non indifferenti specialmente 
per quanto concerneva gli stadi di alta 
e media frequenza. Si notavano infatti 
dei fastidiosi fenomeni di trasmodula¬ 
zione che difficilmente erano elimina¬ 
bili. 

La comparsa dei transistori a doppia 
porta isolata, del tipo ad effetto di cam¬ 
po e ad ossido metallico, noti con il no¬ 
me di MOS-FET, ha offerto la possi¬ 
bilità di superare brillantemente tutti gli 
ostacoli e di consentire la progettazione 
di circuiti VHF, specialmente nel cam¬ 
po dei convertitori di frequenza, prati¬ 
camente privi del fenomeno della modu¬ 
lazione incrociata dovuto alla trascon¬ 
duttanza d’ingresso la quale ne rimane 
immune. 

Da quanto abbiamo detto, considerato 
che il convertitore AMTRON UK 960 
comprende due MOS-FET, risulta evi¬ 


dente che ci si trova di fronte ad un 
apparecchio concepito effettivamente se¬ 
condo i più recenti perfezionamenti tec¬ 
nici e che pertanto non può che essere 
apprezzato dai radioamatori. 

Molto importante è pure il fatto che 
l’UK 960 sia alimentato con una tensio¬ 
ne di 12 V. Ciò lo rende facilmente tra¬ 
sportabile ed installabile anche a bordo 
di auto o motoscafi purché si abbia a 
disposizione un ricevitore in grado di 
ricevere la gamma 26 28 MHz. 


IL CIRCUITO ELETTRICO 

Prima di iniziare la descrizione del 
circuito elettrico è utile precisare che 
trascureremo la citazione di quei resi- 
stori il cui compito è quello di fornire 
l’esatta polarizzazione ai vari terminali 
dei transistori e di quei condensatori 
che servono a disaccoppiare fra loro i 
vari circuiti e che pertanto hanno sempre 
uno dei due terminali collegato a massà. 

Lo schema elettrico del convertitore 
144 Ir 146 MHz è illustrato in figura 1. 

Visto nel suo insieme il circuito è co¬ 
stituito da uno stadio ad alta frequenza, 
da uno stadio oscillatore, da uno stadio 
triplicatore ed infine dallo stadio di me¬ 
dia frequenza che può anche essere de¬ 
finito stadio di uscita. 

Il circuito di ingresso, la cui impeden¬ 
za è di 50 fi, è caratterizzato dalla pre¬ 
senza dei due diodi DI e D2, entrambi 
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Fig. 1 - Schema elettrico. 


del tipo BA 136, collegati in opposizione 
di fase tra loro ed in parallelo al cir¬ 
cuito di ingresso stesso. 

Si tratta di una disposizione circuita¬ 
le che è nota con il nome inglese di 
«black-to-back diodes» e il cui compito, 
in genere poco conosciuto, è quello di 
limitare la tensione d’ingresso a radio 
frequenza, ad un valore non superiore a 
0,7 V picco a picco, onde evitare il bloc¬ 
co completo per saturazione del primo 
stadio costituito da TRI e a protezione 
contro eventuali transitori. 

Segue il filtro accordato sul centro 
banda 144 146 MHz, (cioè 145 

MHz), di cui fanno parte le bobine LI 
e L2, che costituiscono il primario ed il 
secondario del trasformatore di ingresso 
ad alta frequenza, ed i condensatori CI 
da 10 pF, C2, da 6,8 pF, e C3, da 1 pF. 

Il gate 1 del MOS-FET amplificatore 
ad alta frequenza TRI, del tipo MEM 


564 C, è collegato ad una presa inter¬ 
media della bobina L2. 

La disposizione circuitale di questo 
stadio è simile a quella in cascode e 
permette perciò di avere una sensibilità 
molto elevata. 

La polarizzazione dei vari elettrodi, è 
assicurata dai resistori RI da 15 kfl, 
R2 da 22 kO, R3 da 47 R4 da 10 D, 
R5 da 100 Lì, che citiamo a titolo di 
esempio. La rete costituita da C5, da 
470 pF, R3 da 47 Lì e C6 da 1 pF ha 
funzioni di disaccoppiamento. 

Il segnale a radio frequenza è invia¬ 
to al filtro di banda, di cui fanno par¬ 
te le bobine L3 (primario), L4 (secon¬ 
dario) ed i condensatori C7 e C8, da 10 
pF e C9, da 1 pF. 

Pure questo trasformatore interstadio 
è accordato sul centro banda 144 -f- 
146 MHz, e la sua uscita, prelevata an- 


ch’essa mediante una presa intermedia 
sul secondario L4, è inviata direttamen¬ 
te al Gl del MOS-FET mixer TR2, del 
tipo MEM 564 C, di cui ritorneremo a 
parlare più avanti. 

Il circuito deiroscillatore, di tipo clas¬ 
sico, è composto dal transistore TR3, 
del tipo BF 160, associato al q uarzo 
overtone 3 sulla frequenza di 39,333 
MHz ed alla bobina osculatrice L7 con 
i rispettivi condensatori C27, da 33 pF 
e C28 da 22 pF. 

Per i piccoli ritocchi, da eseguire in 
sede di messa a punto, è previsto il com¬ 
pensatore C32 la cui capacità è regola¬ 
bile nel campo di 4,5 -h 26 pF. 

Dal circuito oscillatore i segnali, tra¬ 
mite il condensatore C26, da 8,2 pF sono 
avviati al transistore triplicatore di fre¬ 
quenza TR4, del tipo BF158 nel cui cir¬ 
cuito di collettore è inserito, per l’ap¬ 
punto, il trasformatore triplicatore di 
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frequenza accordato sulla frequenza di 
118 MHz (39,333 x 3) e costituito dalle 
bobine L8 (primario), L9 (secondario) 
e dai condensatori C22, C24 da 10 pF e 
C23 da 1,5 pF. 

Il segnale dal circuito triplicatore di 
frequenza viene trasferito, mediante il 
condensatore C21, da 22 pF, al secondo 
gate G2, del MOS-FET mixer TR2, al 
quale arriva pure come abbiamo detto* 
al primo gate il segnale a 145 MHz pro¬ 
veniente dall’amplificatore ad alta fre¬ 
quenza. 

In questo MOS-FET si ottiene per¬ 
tanto il cambiamento di frequenza e la 
sua uscita viene inviata al trasformatore 
di media frequenza 26 28 MHz di 

cui fanno parte le bobine L5 (primario), 
L6 (secondario) ed i condensatori C13 
da 2,2 pF, C15 da 1 pF, e C16 da 10 
pF. 

Dal secondario del trasformatore di 
media frequenza (L6) si preleva l’usci- 
ta con impedenza di 50 fì. 

Il compito delle varie impedenze che 
si trovano nel circuito è il seguente: 

L’impedenza Z4 serve ad impedire 
che la componente a 145 MHz sia avvia¬ 
ta al circuito convertitore senza passare 
attraverso il filtro. L’impedenza Z3 ha 
il compito di impedire il ritorno della 
componente 26 -r- 28 MHz verso gli 
stadi di alta frequenza. 

Eventuali tracce delle suddette due 
componenti sono avviate a massa dal 
condensatore Cll, da 1,5 nF. 



Fig. 2 - Disposizione dei 
componenti sul circuito 
stampato. 



Fig. 5 - Cablaggio del 
convertitore per le VHF. 
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UN ALTRO GRADINO VERSO LA PERFEZIONE 
NELL'ALTA FEDELTÀ' CON LE COMPACT 
CASSETTE AL DIOSSIDO DI CROMO 

Cosa si nasconde dietro il diossido di cromo, che si è affiancato al tradizio¬ 
nale ossido di ferro nella produzione dei nastri magnetici? Prescindendo dalla 
differenza di prezzo, un nastro al diossido di cromo presenta soprattutto due 
vantaggi tecnici: si presta ad una migliore modulazione e, grazie alle parti- 
celle più fini ed uniformi, dotate di particolari proprietà magnetiche, presenta 
una maggiore sensibilità nella gamma dei toni acuti. 

Questi due vantaggi si manifestano soprattutto a basse velocità di scorri¬ 
mento del nastro. Date le sue migliori proprietà magnetiche, il nastro al dios¬ 
sido di cromo viene utilizzato nell’allestimento delle Compact-Cassette, che 
scorrono alla velocità relativamente bassa di 4,75 cm/sec. Un alto rumore di 
fondo, dovuto alle esigue larghezze di pista ed una limitata gamma di fre¬ 
quenze, dovuta alla bassissima velocità del nastro, sono ostacoli sulla via 
della perfezione nelValia fedeltà, ostacoli facilmente superabili con il nastro 
al diossido di cromo. 

Uimpiego del diossido di cromo esige alcune particolari caratteristiche tec¬ 
niche, in quanto richiede — rispetto alVossido di ferro — una più elevata 
corrente di pre-magnetizzazione per le registrazioni ed una maggiore capacità 
di cancellazione. 

Tuttavia ciò non significa che le cassette al diossido di cromo debbano ve¬ 
nire impiegate esclusivamente su apparecchi approntati per il diossido di 
cromo. 

Prima che la BASF mettesse in commercio le cassette al diossido di cromo 
furono eseguite molte prove nei laboratori di Ludwigshafen, su svariati 
apparecchi di diverso tipo. Si è così accertato che in molti apparecchi la 
corrente di pre-magnetizzazione è già relativamente elevata, tanto da essere 
sufficiente anche per il diossido di cromo. 


Prega bene colui che ama 
tutte le creature 
pìccole e grandi; 

perché il buon Dio che ci ha creati 
ha fatto e ama tutti. 

II marinaio dall'occhio brillante 
è sparito. ^ 

Samuel Coleridge 

da "La Leggenda del Vecchio Marinaio 

MARIO SEGHIZZI 

Fu il primo ordinatore d'archivio della nostra rivista. Nel 1957 era già 
un uomo di età più che matura, eppure si reggeva ben solido come una 
quercia, in gioventù era stato marinaio ma non raccontava mai né viaggi 
né avventure. Pareva che lo Irai tenesse una segreta timidezza. 

Sempre sorridente e sereno, affabile e marziale al tempo stesso. Si inchinava 
davanti alle signore con Io stile impeccabile dei gentiluomini di una volta; 
per salutare un uomo, faceva scattare un saluto militare perfetto. 

La primavera e Testale, rìdenti dal ciclo, scorgevano il signor Seghizzi 
vagante per i prati alla ricerca dei quadrifogli ; immancabilmente ne 
raccoglieva a mazzetti * che poi distribuiva senza saper celare intensa 
soddisfazione. Conosceva la gioia ormai perduta delle cose semplici . 

Gigante vegliardo, mite e solenne, aveva Fanimo del fanciullo rimasto 
intatto fra i ricordi delle serenità del mare azzurro e i fragranti smeraldi 
dei prati verdi. Così la vedemmo, provando per lui simpatia e rispetto. Così 
si è allontanato M pian piano, silenziosamente, come per un sentiero che 
conduce a misteriose lontananze * Coltivata con amore, nella memoria 
è rimasta in noi la favilla di un palpito. 

R. C. 



L'impedenza Z2, attraverso la quale 
passa la tensione di alimentazione ha il 
compito di impedire che il segnale di 
uscita 26 *fr 28 MHz possa in parte di¬ 
sperdersi attraverso il circuito di ali¬ 
mentazione stesso. 

Lo stesso compito ha l’impedenza ZI 
che è collegata fra il circuito di alimen¬ 
tazione ed i circuiti oscillatore e tripli- 
catore. Anche in questo caso i conden¬ 
satori C19 da 1,5 nF e C18 da 100 nF 
servono a disperdere verso massa even¬ 
tuali tracce di alta frequenza. 

La tensione di alimentazione del cir¬ 
cuito oscillante e di quello triplicatore 
di frequenza è stabilizzata mediante il 
diodo Zener D3 del tipo 1N4739 ed il 
condensatore C20 da 4,7 p,F. 


IL MONTAGGIO 

La scatola di montaggio UK 960 è 
completa di tutti i componenti che so¬ 
no necessari per realizzare il converti¬ 
tore di frequenza 144 ~ 146 MHz. 

Tutte le bobine sono fornite avvol¬ 
te e con i relativi componenti, resistori 
e condensatori già saldati e di conse¬ 
guenza il montaggio vero e proprio non 
presenta alcuna particolare difficoltà. 
Esso è paragonabile a quello di un am¬ 
plificatore di bassa frequenza. 

Le istruzioni riportate nell’opuscolo al¬ 
legato alla scatola di montaggio, sono 
completate da chiarissime riproduzioni 
serigrafica e fotografica del circuito stam¬ 
pato e da esplosi di montaggio. 


USO DEL CONVERTITORE 

Il convertitore di frequenza UK 960 
dovrà essere collegato, alla presa IN¬ 
PUT, con un’antenna con linea di ali¬ 
mentazione a 50 il mentre la sua usci¬ 
ta (OUTPUT), mediante uno spezzone 
di cavetto coassiale, si connetterà alla 
presa di antenna del ricevitore per on¬ 
de corte sintonizzato nella gamma 26 — 
- 28 MHz. 

Spostando la sintonia del ricevitore si 
capteranno le emittenti della gamma 
144 -f- 146 MHz. A questo proposito è 
bene tener presente che alla frequenza 
limite di 26 MHz corrisponderà la fre¬ 
quenza di 144 MHz mentre all’altra fre¬ 
quenza limite di 28 MHz corrisponderà 
la frequenza di 146 MHz. Le frequenze 
intermedie si troveranno ovviamente per 
interpolazione. 

Il convertitore UK 960 può anche es¬ 
sere abbinato al convertitore della AM- 
TRON UK 965, il quale converte la 
gamma 26 -r- 28 MHz sulla frequenza di 
1600 kHz in modo che la ricezione delle 
stazioni VHF è possibile anche usando 
un normale ricevitore per onde medie. 
Con questo procedimento in pratica si 
ottiene una doppia conversione di fre¬ 
quenza. 

La figura 4 mostra l’interno del con¬ 
vertitore a montaggio ultimato. Si noti la 
razionale disposizione dei vari elementi. 

Prezzo netto imposto L. 18.000 
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L’allarme antifurto radar ad ultrasuoni 
costituisce uno dei più avanzati sistemi 
per la difesa delle abitazioni, degli uf¬ 
fici e di ogni altro bene, dalle incur¬ 
sioni ladresche. La sua neutralizzazione 
è quasi impossibile; la barriera sensibile 
non è a forma di fascio, ma si estende 
in tre dimensioni ed è perciò invalicabi¬ 
le. Le onde ultrasoniche emesse dalFap- 
parecchio sono ad alta frequenza <40 
kHz) e perciò assolutamente non udi¬ 
bili, La sua presenza silenziosa è però 
sempre vigile e rivela ogni movimento 
sospetto nel suo raggio di azione. Uti¬ 
lizza come trasmettitore e ricevitore 
del suono, trasduttori modernissimi e- 
lettro&irittivi. E' provvisto di un dispo¬ 
sitivo dì ritardo che permette alFopera- 
lore di allontanarsi dopo averlo inserito. 
La sicurezza del [Intervento anche per 
sollecitazioni minime è assicurata da 


appositi circuiti di ritardo che garanti¬ 
scono un sicuro contatto del relè che 
deve inserire i dispositivi avvisatori. 
Non reagisce alla riflessione dovuta ad 
oggetti immobili, ma interviene non ap¬ 
pena qualcosa si muove. Un complesso 
circuito ricevitore capta le onde ultra¬ 
sonore riflesse dagli oggetti circostanti» 
separando le riflessioni statiche da quel¬ 
le dinamiche che sono le sole che pas¬ 
sano alTaliuatore. E’ provvisto di una 
presa per l'inserzione di una batterla 
in tampone che garantisce il perfetto 
funzionamento anche in mancanza dì 
corrente, sia questa fortuita od inten¬ 
zionale, Il consumo a vuoto non è ele¬ 
valo. L'apparecchio è provvisto di un 
regolatore delle sensibilità per l'adatta¬ 
mento alla grandezza della zona da pro¬ 
teggere. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione: 

117-125 V ■ 220-240 Ve .a. 
oppure batteria a 12 Vc,c. 
Frequenza di rete: 50-60 periodi 

Frequenza dell'emissione ultrasonica: 

40 kHz 

Assorbimento a relè diseccitato: 15 mA 
Assorbimento a relè eccitato: 45 mA 

Distanza utile dì intervento: — 4 m 

Trasduttori impiegati: 2 eletirostriItivi 
tipo EFR - RCB40K2 

Semiconduttori impiegati: 

5xBC28ó * lxBC287 
t xIìCl 25 - 9xBC209B 
2x0À9I - 1 ponte raddrizzatore RSl 
Dimensioni: circa 170x145x50 


ALLARME 

ANTIFURTO 

RADAR 

AD ULTRASUONI 
UK 815 













□ a lotta tra il privato ed onesto 
cittadino che desidera difende¬ 
re la sua casa ed i suoi beni da 
indesiderate intrusioni e sottrazioni, ed 
i cittadini meno onesti che preferiscono 
trovare i loro mezzi di sussistenza sot¬ 
traendoli ad altri anziché guadagnarseli 
col lavoro, non conosce soste. Sia dal- 
l’una che dall'altra parte si mettono in 
azione i mezzi «bellici» più raffinati per 
la difesa e per l'offesa. In più, tutti i 
vantaggi della sorpresa stanno dalla 
parte del nemico che è subdolo, invisi¬ 
bile ed espertissimo. Anche noi cerchia¬ 
mo di dare il nostro contributo per ren¬ 
dere difficile la vita a quegli indeside¬ 
rabili campioni di umanità che sono i 
ladri. Il mestiere di ladro richiede la 
massima attenzione per non essere no¬ 
tato durante il «lavoro»: ebbene, noi fa¬ 
remo tutto il possibile per rendere la 
sua presenza evidente ad un maggior 
numero possibile di persone. Quasi sem¬ 
pre, a meno che il soggetto non abbia 
la vocazione alla rapina, basta un qual¬ 
siasi turbamento alla pace ed al silen¬ 
zio circostante per far scappare rapida¬ 
mente il ladro che, non essendo profeta, 
non può prevedere quali e quante perso¬ 
ne avrà messo all'erta un congegno di 
allarme fatto inavvertitamente scattare. 
I requisiti di un buon impianto di 
allarme sono i seguenti: 

— Difficile individuazione 
— Difficile neutralizzazione 
— Possibilmente non usare mezzi di 
sbarramento molto localizzati e quin¬ 
di facilmente valicabili. 

Inoltre, un sistema di allarme non 
deve essere azionato che da un intruso 
e non da altre cause, perché se un al¬ 
larme suona troppo spesso a vuoto, suc¬ 
cede come nella favola del pastore che 
gridava «al lupo»: quando arriva vera¬ 
mente il momento di prendere provve¬ 
dimenti, la gente non crede nel falso al¬ 
larme. 

Un piccolo consiglio: quando si sente 
un segnale di allarme, non intervenire 
mai personalmente, ma chiamare dei 
professionisti, ossia le guardie, che se 
la caveranno senz’altro megli© di noi» 
specie se si tratta di un novellino con 
lo sfizio di andare illegalmente armato. 

Qualcuno obietterà che, una volta che 
si possiede una buona assicurazione, 
tutto va a posto da solo in ogni caso. 
Si vede che quel tale non ha mai avuto 
una visita in casa sua. Garantisco che 
il fastidio, la perdita di tempo, la rab¬ 
bia impotente, rendono sempre preferi¬ 
bile evitare l'incidente anziché aspetta¬ 
re il risarcimento, che peraltro non com¬ 
penserà mai certi valori affettivi, am¬ 
menoché non siate uomini di ghiaccio. 

Le ultime tendenze in fatto di appa¬ 
recchiature antifurto consistono nell’ab- 
bandonare i vari raggi infrarossi e no 
che vanno a colpire una fotocellula do¬ 
po un percorso più o meno complicato, 
in quanto questi raggi sono valicabili 
con una certa facilità. Ora si preferisce 
saturare l'intero ambiente con un cam¬ 
po continuo di varia natura (elettrica, 
magnetico, elettromagnetico o sonoro), 
facendo in modo che qualsiasi turba¬ 
mento alla staticità di questo campo si 


traduca nell'azionamento dell'allarme. In 
questo caso, siccome l'intruso deve per 
forza attraversare questo campo per rag¬ 
giungere l'apparecchio, quand’anche lo 
abbia prontamente individuato, l'allarme 
funzionerà sempre prima di essere neu¬ 
tralizzato. Il nostro UK 815 segnala la 
presenza dell'intruso chiudendo un con¬ 
tatto per un certo tempo. Dopodiché pas¬ 
sa le consegne ad altre apparecchiatu¬ 
re, ed il ladro potrà anche pestarselo 
sotto i piedi senza risultato. 

Per quanto riguarda le apparecchiatu¬ 
re sussidiarie, che hanno il compito di 
mantenere nel tempo il funzionamento 
del segnale, la fantasia ha campo di sbiz¬ 
zarrirsi tra una scelta molto vasta. 

In ogni caso l'ultimo relè che aziona 
il segnale, deve chiudere il suo circuito 
quando è privo di eccitazione, in modo 
che anche tagliando i fili, esso possa 
funzionare. 

I segnalatori vanno dalla semplice si¬ 
rena disposta all’esterno in posizione dif¬ 
ficilmente accessibile, all'azionamento di 
un segnale ottico od acustico situato in 
un posto di guardia, dalla formazione 
del numero telefonico della polizia alla 
esecuzione della fotografia del ladro che 
così potrà in seguito essere identificato. 
Allo scopo esistono speciali macchine fo¬ 
tografiche contenute in cassette blindate, 
che possono essere azionate elettrica¬ 
mente. 

Quest’ultima soluzione pone il delin¬ 
quente nella spiacevole alternativa tra 
l’essere preso subito oppure nel giro di 
qualche giorno. Quindi se la macchina 
fotografica è messa bene in vista, può 
darsi che il cattivo soggetto rinunci su¬ 
bito all’impresa senza provocare ulte¬ 
riori danni. Questi ultimi sono accesso¬ 
ri che vanno lasciati alla scelta del citta¬ 
dino che vuole difendere i propri beni. 
Il nostro apparecchio si limita a fiutare 
la presenza estranea in modo sicuro ed 
efficace. 

Per ottenere questo scopo l'UK 815 
emette delle onde sonore di frequenza 
molto alta, in modo da non essere per¬ 
cepita dall'udito. Fino a che tutti gli og¬ 
getti circostanti rimangono fermi al 
loro posto, non succede nulla, ma quan¬ 
do un corpo estraneo si muove nei 
dintorni, anche se con la massima cir¬ 
cospezione, l'allarme scatta inesorabil¬ 
mente. Una conoscenza da parte del 
ladro del funzionamento del sistema 
non potrà fare altro che consigliargli 
di desistere dall'impresa. 

Data la grande sensibilità dell'appa¬ 
recchio, il suo raggio di azione è 
piuttosto vasto, ed i punti pericolosi 
sono assolutamente imprevedibili, gra¬ 
zie alle infinite riflessioni che il segnale 
ultrasonoro subisce sugli oggetti circo¬ 
stanti. 

II dispositivo è dotato di un circuito 
temporizzatore, grazie al quale non en¬ 
tra immediatamente in funzione dopo 
la chiusura dell'interruttore sull'alimen¬ 
tazione, ma permette alla persona che 
inserisce l’allarme di allontanarsi senza 
far scattare il relè. 

Se per una qualsiasi ragione un ladro 
riuscisse a raggiungere impunemente lo 
interruttore generale, l'allarme scatta an¬ 


che per l'esecuzione di questa manovra. 

L'apparecchio prevede anche il colle¬ 
gamento di una batteria che viene cari¬ 
cata a bassa corrente dallo stesso ali¬ 
mentatore dell’antifurto e ne permette 
il funzionamento anche in caso di man¬ 
canza di corrente fortuita o dolosa. 

Per renderne più difficoltosa l'indivi¬ 
duazione il contenitore dell'UK 815 è 
sagomato a forma di libro, e quindi 
può essere disposto su uno scaffale in¬ 
sieme ad altri libri veri. L'occultamen¬ 
to è favorito anche dal fatto che l'anti¬ 
furto non emette luce od altri segnali 
di facile individuazione. Non dimenti¬ 
chiamo che sul mercato del surplus esi¬ 
stono a prezzo abbordabile dei binocoli 
o dei visori tascabili che permettono di 
individuare anche i raggi infrarossi! II 
nostro antifurto è efficace come un cane 
da guardia, con il vantaggio che non 
mangia, non deve uscire la sera e non 
si lascia incantare dalle polpette avvele¬ 
nate. 


DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Il circuito è piuttosto complesso, date 
le prestazioni richieste. Consiste in tre 
distinte parti, divise anche costruttiva¬ 
mente su tre diversi circuiti stampati. 

Il primo circuito consiste nel trasfor¬ 
matore di rete Tl, nel raddrizzatore a 
ponte di Graetz, in due temporizzatori 
a transistore attuati dai TRI e TR2 e 
dal relè RE che costituisce l'attuatore di 
uscita. 

Il secondo circuito, con i transistori 
TR3, TR4, TR5, TR6 funziona da oscil¬ 
latore accordato con uno stadio ampli¬ 
ficatore a transistori complementari che 
alimenta un trasduttore elettroacustico 
ceramico Mike Tx. Il terzo circuito è 
il ricevitore, che riceve il segnale dal 
microfono Mike Rx della stessa natura 
di quello trasmittente, ed all'uscita azio¬ 
na il relè RE. 

Andremo ora a descrivere particola¬ 
reggiatamente questi circuiti. 

Attraverso il cordone di alimentazio¬ 
ne dotato di presa rete con massa, entra 
la corrente alternata della rete a 117- 
125 V oppure 220-240 V con una fre¬ 
quenza di 50-60 periodi. L'interruttore 
generale SW interrompe, oltre alla rete, 
anche l’eventuale alimentazione a batte¬ 
ria a cui si fosse provveduto innestan¬ 
dola nella presa denominata 12 V Bat- 
tery. Il trasformatore è dotato di due 
primari uguali che servono per la ten- ! 
sione di 117-125 V se collegati in pa- i 
rallelo, e per la tensione di 220-240 V 
se collegati in serie. Siccome l'apparec¬ 
chio deve servire una installazione fissa, 
anche il cambiotensioni è fisso, ed un 
eventuale cambio della tensione di eser¬ 
cizio va fatta sostituendo i ponticelli 
segnati in fig. 1 con tratto continuò, con 
gli altri segnati tratteggiati. Il seconda¬ 
rio fornisce 13,4 V in corrente alterna¬ 
ta; questi vengono applicati alla entrata 
del ponte raddrizzante ad onda intera 
BR (BS 1) alla cui uscita troveremo una 
tensione pulsante di 15 V. Tale tensione 
pulsante non è livellata nel modo con¬ 
sueto, ma è applicata mediante un filtro 
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Fig. 1 - Schema elettrico . 














































































































































passabasso formato da R5, C15, C20 alla 
base di TRI. Così l’effetto filtrante sarà 
moltiplicato dal beta del transistore. Si 
otterrà inoltre un altro effetto impor¬ 
tante per noi. Finché il condensatore 
C20 non avrà raggiunto un certo livello 
di carica, l’alimentatore risulterà stac¬ 
cato dal resto del circuito del TRI in¬ 
terdetto. La carica del condensatore av¬ 
viene molto lentamente attraverso il re¬ 
sistere R5 da 12 kfì, quindi questo fat¬ 
to provocherà un considerevole ritardo 
tra la chiusura dell’interruttore di rete 
e l’entrata in funzione del resto del cir¬ 
cuito. 

Il transistore TR2, oltre ad abbassare 
a 9,4 V la tensione di alimentazione 
di parte del ricevitore, va in modo che 
questa tensione venga a mancare duran¬ 
te il funzionamento del relè, in modo 
che questo possa fare in tempo a chiu¬ 


dere bene il circuito anche in presenza 
di un segnale molto breve all’ingresso 
del ricevitore. La cosa funziona nel se¬ 
guente modo: Quando il relè viene ec¬ 
citato, il transistore TR14 che funziona 
da interruttore, passa in piena condu¬ 
zione. Quindi il transistore TR2 che pri¬ 
ma riceveva la polarizzazione di base 
dal partitore formato dal resistore del 
relè, da R15, da R80 e dal primo stadio 
del ricevitore, ora si trova a ricevere 
una tensione di base molto meno posi¬ 
tiva in quanto il ramo verso massa del 
partitore è ora formato dal solo R15. 
Questo avviene per tutto il tempo in cui 
TR14 è in conduzione e per un tempo 
supplementare dovuto alla necessità per 
C35 di ricaricarsi attraverso il resistore 
RIO. 

Durante il periodo di chiusura del 
relè, il condensatore si scarica molto più 


in fretta perché è messo a terra attra¬ 
verso il diodo base-collettore di TR2, il 
relè R15 ed il TR14 in conduzione. In 
conclusione, durante il funzionamento 
del relè, il primo stadio non funziona 
perchè la sua alimentazione è a terra 
attraverso TR14, ed il resto del ricevi¬ 
tore non funziona perchè TR2 è inter¬ 
rotto. TR2 rimane interrotto per un tem¬ 
po che dipende dalla costante di tempo 
del gruppo R10-C35. Ora che abbiamo 
visto il funzionamento dell’alimentatore, 
passiamo all’oscillatore. 

L’oscillatore deve essere montato su 
un secondo circuito stampato. E’ costi¬ 
tuito da un amplificatore di una certa 
potenza con uscita complementare. La 
sua caratteristica è di avere la tensione 
alternata di uscita in fase con quella di 
entrata. Parte di tale tensione è ripor¬ 
tata all’ingresso mediante il resistore 
R20, in quantità sufficiente a provocare 
l’autoscillazione dell’amplificatore. In 
questo modo non c’è bisogno di com¬ 
plesse reti sfasatrici come quelle usate 
in altri oscillatori. La frequenza di o- 
scillazione è fissata da un trasformatore 
a primario accordato MF1-C45 che co¬ 
stituisce il carico del primo stadio. Que¬ 
sto trasformatore è dotato di un nucleo 
regolabile che permette di centrare l’o¬ 
scillatore sulla prima frequenza natu¬ 
rale del trasduttore che è di circa 40 
kHz. In questo modo potremo rendere 
massima la potenza acustica trasmessa 
all’ambiente. La potenza necessaria al¬ 
l’azionamento del trasduttore viene for¬ 
nita dalla coppia complementare compo¬ 
sta da TR5 e TR6. Mediante la coppia 
complementare si realizzano i vantaggi 
di basso consumo a vuoto, caratteristici 
del controfase, senza bisogno di trasfor¬ 
matori, che sono sempre di uso alquanto 
critico. Il condensatore C55 che presen¬ 
ta una reattanza di circa 20 il, provvede 
a separare il circuito in continua dal ca¬ 
rico e dal circuito di reazione. 

Passiamo ora alla parte più comples¬ 
sa dell’apparecchio: il ricevitore. Il se- 
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gnale riflesso dagli oggetti su cui avvie¬ 
ne Timpano del fascio ultrasonoro, vie¬ 
ne ricevuto dal microfono Mike Rx, u- 
guale a quello trasmittente, attraverso il 
condensatore C65 passa alla base di TR7 
che fa parte di un normale circuito in 
classe A ad emettitore comune. Il carico 
è costituito dal trasformatore a primario 
accordato MF2-C70. Il condensatore di 
by-pass C75 presenta una reattanza di 
circa 8,5 fi, quindi lo stadio non è pra¬ 
ticamente controreazionato. Il lato fred¬ 
do della bobina di carico si chiude a 
terra mediante il condensatore C60. Il 
secondo stadio TR8 è pure a carico ac¬ 
cordato (formato da MF3-C85) e pre¬ 
senta un tasso di controreazione piutto¬ 
sto elevato in quanto non esiste by-pass 
sulla resistenza di emettitore R95. Que¬ 
sto stabilizza il funzionamento delTam- 
plificatore. Il ritorno a terra del circuito 
di collettore avviene attraverso C40. Il 
terzo stadio TR9 non è praticamente 
controreazionato ed ha come carico il 
resistore RI 15. Il segnale prelevato dal 
collettore di TR9 viene immesso in un 


filtro passabanda formato da C105, 
R120, R125, C110, C115, C120. 

Tale filtro manda a terra la portante 
a 40 kHz, impedisce il passaggio della 
corrente continua, e permette il passag¬ 
gio di segnali a bassa frequenza che 
possano modulare il segnale in ingresso, 
modulazione provocata da una modifica 
delle condizioni di riflessione del campo 
ultrasonoro. Quindi dalTuscita di que¬ 
sto filtro in poi, sarà presente un segnale 
soltanto nel caso che un oggetto in mo¬ 
vimento faccia scattare Tallarme. Tale 
segnale modulante viene ulteriormente 
amplificato da due stadi con accoppia¬ 
mento a resistenza e capacità, a banda 
larga, formati da TRIO e TR11, quest’ul¬ 
timo in schema «emitter-follower». Il 
segnale viene prelevato ai capi di R165, 
parzializzato attraverso il potenziome¬ 
tro R170 e mandato ad uno stadio rad¬ 
drizzatore-duplicatore di tensione for¬ 
mato dai diodi DI e D2 e dal conden¬ 
satore C150. Da ora in poi il circuito 
diventa digitale, ossia i transistori TRI2, 
TR13 e TR14 lavorano in saturazione. 


Qltre ad effettuare i vari gradi di am¬ 
plificazione di potenza, TR12 e TR13 
formano un circuito temporizzatore, 
grazie al circuito di reazione formato da 
R215 e CI65 che mantengono lo stato 
logico del circuito determinato dal se¬ 
gnale perturbatore per un periodo di¬ 
pendente dalla loro costante di tempo. 

In conclusione, il transistore TR14 sa¬ 
rà mandato in conduzione dalla modula¬ 
zione del fascio ultrasonico ricevuto dal 
microfono provocata da un movimento 
nelTambiente, ma non dal fascio stesso, 
e sarà questa ad azionare il relè. 

MONTAGGIO 

Il montaggio di questo allarme anti¬ 
furto radar ad ultrasuoni risulta molto 
semplice, grazie alle chiare e dettagliate 
istruzioni che sono riportate nelTopu- 
scolo allegato al kit. 

In fig. 5 è visibile Tinterno delTal- 
larme a realizzazione ultimata. 

Prezzo netto imposto L. 32.000 
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NUOVA ACCENSIONE 
ELETTRONICA 
A SCARICA CAPACITIVA 


PER AUTO FINO A 6 CILINDRI 
9000 GIRI AL MINUTO 


a cura di L. CASCIANINI 


Dopo aver illustralo somma¬ 
riamente il principio di fun¬ 
zionamento dell'accensione e- 
lettronica a scarica capacitiva, 
diamo i dati tecnici e di in¬ 
stallazione di un nuovo tipo 
di accensione elettronica pro¬ 
dotta dalla Philips-Elcoma, 


n un precedente articolo 
(Elettronica Oggi - Luglio 
1972) abbiamo illustrato 
il principio di funzionamento del¬ 
l’accensione elettronica a scarica ca¬ 
pacitiva. Come esempio di realiz¬ 
zazione citammo il tipo C-A 08/12 
prodotto dalla Philips-Elcoma, di 
cui descrivemmo le caratteristiche 
tecniche e le istruzioni di montag- 




Fig. 1 - Principio di funzionamento dell’accensione elettronica a scarica capacitiva. 
La tensione della batteria (5 18 V) viene convertita in tensione alternata nel 

blocco 1 e raddrizzata nel blocco 2. Gli impulsi di corrente relativicaricano rapi¬ 
damente il condensatore fino ad una tensione di 450 4 500 V. Nell’istante in cui 
il ruttore si apre, un circuito elettronico di innesco (5) fa entrare in conduzione 
il tiristor e In queste condizioni, il condensatore si scarica rapidamente nel primario 
della bobina consentendo la formazione , sul secondario , di un picco elevato di 
tensione debordine dei 40.000 V; nell’accensione normale tale picco raggiunge il 
valore di 18.000 ~ 20.000 V. 


gio. Nel frattempo, i laboratori di 
sviluppo di questa società, hanno 
realizzato un tipo di accensione e- 
lettronica adatta per motori fino a 
6 cilindri/9.000 giri al minuto. Pri¬ 
ma di descrivere le prestazioni di 
questo nuovo tipo di accensione 
elettronica riassumiamo brevemen¬ 
te il principio di funzionamento del 
sistema di accensione elettronica a 
scarica capacitiva. 


GENERALITÀ* 

L’accensione elettronica risolve 
alcuni problemi che sino ad ieri 
causavano gravi inconvenienti. Nei 
motori a 2 tempi è molto comune 
il formarsi di un ponticello di re¬ 
sidui carboniosi sugli elettrodi del¬ 
la candela, che impedisce lo scoc¬ 
care della scintilla. 

Nei motori a 4 tempi il fenome¬ 
no è meno sentito ma riappare in 
modo violento nei motori molto 
spinti per i quali è previsto di la¬ 
vorare a regimi molto diversi. Si 
consideri, per esempio, un motore 
che debba lavorare a 8000 giri/ 
min. Per evitare fenomeni di auto- 
accensione legati al fatto che le 
puntine della candela si arroventa¬ 
no è necessario usare candele fred¬ 
de con elettrodi molto grandi atti 
a dissipare il calore; queste cande¬ 
le, a basso regime, si trovano 
ad una temperatura così bassa da 
favorire la condensazione del car¬ 
bonio. 

L’accensione elettronica permette 
di ottenere una scintilla regolare ai 


396 


MARZO — 1973 



















capi degli elettrodi della candela 
nonostante la presenza di tali de- 
\ positi poiché permette di realizzare 
grandi valori di utilità. (Il para¬ 
metro utilità viene espresso in uS 
| (microsiemens) ed è definito da 
1/R, dove R è la resistenza in pa¬ 
rallelo agli elettrodi di uno spinte- 
I rometro, che riduce la tensione di 
l picco ai capi degli elettrodi stessi 
a circa 9 kV). 


VANTAGGI 

| 

— può impiegare candele fredde; 

— maggiore utilità di scintilla; 

! — maggiore affidabilità; 

— non richiede manutenzione e fa 
durare più a lungo le candele; 

— garantisce regolarità di funzio¬ 
namento ( non perde accensio¬ 
ni) ; 

— può essere allineata a sistemi di 
anticipo elettronico e di distri¬ 
buzione elettronica; 


— può operare facilmente ad alti 
regimi; 

— scarico più pulito. 

SVANTAGGI 

— per ora (nella versione senza 
dispositivo di anticipo elettroni¬ 
co e con Finverter) è più co¬ 
stosa; 

— occorre un adeguato sistema di 
assistenza per questi nuovi di¬ 
spositivi. 

In termini elettrici, il problema 
di costruire una accensione elettro¬ 
nica è quello di realizzare un gene¬ 


ratore che provveda ad erogare una 
alta tensione ai capi di una resi¬ 
stenza relativamente bassa. Per ot¬ 
tenere questo scopo è necessario 
quindi disporre di un generatore 
con un alto picco di potenza che 
possa operare su poca energia. Que¬ 
sta richiesta è di importanza fonda- 
mentale poiché condiziona finterò 
progetto del sistema. 

Conseguenza delle osservazioni 
riportate prima è che occorre otte¬ 
nere alte concentrazioni di energia 
nel tempo; quindi le scintille de¬ 
vono essere brevi ed avere concen¬ 
trata nel loro tratto iniziale la mas¬ 
sima parte di energia. 


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 


Semiconduttori al silicio 
Componenti elettronici di tipo professionale 
Soluzione priva di potenziometri 
Trasformatore con nucleo in ferrite 
Realizzazione inglobata in resina epossidica 
Connessioni tipo Faston con connettori AMP 
Contenitore presso-fuso in lega di alluminio 


CICLO CALIFORNIANO 


1 


giri/min 


mìglia/ora 



Fig. 2 - Grafico indicante il &ciclo californiano» (vedi testo J. 
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MONOSSIDO DI CARBONIO 


CO Vol.V. 



B - accensione a scarica capacitiva 



IDROCARBURI INCOMBUSTI 


tjJ 


200 


2È0 

[ij 


America 


A - accensione convenzionale 
B - accensione a scarica capacitiva 


Fig. 3 - Grafici indicanti in % i gas incombusti (monossido di carbonio e idrocarburi incombusti) presenti nei gas di 
scarico. Il grafico A indica tale percentuale in una vettura con accensione convenzionale; il grafico B indica la stessa 
percentuale in una vettura nella quale è stata installata l'accensione elettronica. 
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L’ACCENSIONE A SCARICA 
CAPACITIVA 



Fig. 4 - Accensione elettronica Philips a scarica capacitiva tipo C-All/12. 


Vari tipi di accensione sono sta¬ 
ti sviluppati ma attualmente il set¬ 
tore si sta orientando sull’accen- 
sione a scarica di condensatore co¬ 
mandata da un tiristore della quale 
è riportato uno schema di princi¬ 
pio in fig. 1. Questi dispositivi, so¬ 
stanzialmente costituiti da un gene¬ 
ratore di media tensione (= 500 
V), da un condensatore e dalla bo¬ 
bina di alta tensione, sono adatti a 
realizzare tempi di salita inferiori 
a 10 ps. 

E’ da notare che il tempo di sa¬ 
lita significativo è quello misurato 
allorché il sistema è caricato al li¬ 
mite di dare scintilla. Naturalmen¬ 
te, i trasformatori di alta tensione 
debbono essere progettati in modo 
da trasferire fronti ripidi. Pertanto, 
tutti i vantaggi deiraccensione a 
scarica capacitiva risultano deter¬ 
minati dalla rapidità di innesco del 
tiristore e dalla capacità del tra¬ 
sformatore di alta tensione di tra¬ 
sferire impulsi. 


L’ACCENSIONE ELETTRONICA 
E L’INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO 

Abbiamo visto che uno dei van¬ 
taggi dell’accensione elettronica è 
quello di dare uno scarico più pu¬ 
lito e di conseguenza di ridurre i 
gas tossici provenienti dal tubo di 
scarico. In figura 2 e 3 riportiamo 
alcuni grafici che compendiano una 
serie di prove e di esperimenti con¬ 
dotti su questo argomento dai La¬ 
boratori «CAR Electronics» della 
Philips-Elcoma. 

Nella fig. 2 è rappresentato il così 
detto «Ciclo Californiano», è cioè 
quel ciclo che rappresenta il per¬ 
corso tipico di un autoveicolo in 
città. Esso dura 250 s e compren¬ 
de: l’accensione del motore, un cer¬ 
to tempo di motore in moto a veico¬ 
lo fermo, alcune accelerazioni e de¬ 
celerazioni, l’uso di quattro marce 
e l’arresto. 

Alla sinistra della fig. 2, in ordi¬ 
nata, sono riportati i giri del moto¬ 
re, a destra, la velocità del veicolo, 
in ascissa il tempo in secondi. 


Nella fig. 3 sono riportate, riferi¬ 
te al ciclo sopra definito, le percen¬ 
tuali di gas incombusti e cioè 
monossido di carbonio in percentua¬ 
le volumetrica (CO vol%) e idro¬ 
carburi incombusti in parti per mi¬ 
lioni (Có Hh, ppm), 

I valori riportati si riferiscono ad 
una vettura media moderna, prodot¬ 
ta in grande serie, e possono essere 
paragonati con i limiti previsti dal¬ 
le leggi o proposte di legge in Eu¬ 
ropa ed America. 

II paragone non è molto rigoroso 
in quanto la legge impone un limi¬ 
te di peso dei gas tossici riferito al¬ 
l’intero ciclo; rimane comunque si¬ 
gnificativo. 

Con A è indicata la misura effet¬ 
tuata con l’accensione convenziona¬ 
le, con B è indicata la misura ef¬ 


fettuata con l’accensione a scarica 
capacitiva C-A 08/12. I migliora¬ 
menti, o meglio la riduzione dei gas 
tossici è evidente specialmente nel¬ 
le condizioni di decelerazione, an¬ 
che se è doveroso rilevare che l’ac¬ 
censione a scarica capacitiva non 
risolve da sola il problema dell’in¬ 
quinamento. 

Per ridurre i gas tossici sino ai 
limiti di legge proposti si stanno 
studiando opportuni sistemi che 
consentono di controllare molto più 
accuratamente da un lato la per¬ 
centuale di combustibile nella mi¬ 
scela e dall’altro di eliminare i gas 
tossici con i post-bruciatori. Co¬ 
munque, per tutti e due questi si¬ 
stemi, l’accensione a scarica capa¬ 
citiva costituirà un elemento molto 
importante. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


Tensione nominale: 

12 V 

Tensione di funzionamento: 6 

v 16 V 

Temperatura di funzionamento: — 30 -f- 

Massimo numero di scintille al minuto 

+ 85 °C 

a + 85 °C, 14 V: 

27.000 

Consumo di corrente, 6 cilindri 5.000 giri/minuto: 

2,5 A 

Utilità media con bobina normale: 

Utilità media con bobina per accensione elettronica 

^ 5 (xS 

(Marcili BAE 200 A) : 

— 10 nS 

Durata della scintilla: 

120 ns 
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1 - Batteria 12 V 

2 - Interruttore d'accensione 

3 - Bobina 

4 - Contagiri 

5 - Condensatore 

6 - Spinterogeno 

7 - Ruttore 

8 - Candela 

9 - Accensione elettronica 

10 - Connettore portafaston 
Rosso - Connettore accensione elettronica 
Bianco - Connettore accensione normale 
Connessioni del connettore - 

4- - Positivo batteria 
— - Negativo bobina 
R - Ruttore ^ 

B - Positivo bobina ® 

m - Massa ^ 

C2 - Contagiri 


0 * —> 


Bitltri 


12V 


■ Rosso 

■ Blu 

~ Giallo 
- Nero 
-Bianco 






o---- 


Fig. 5 t Schema dei collegamenti dell'accensione elettronica a scarica capacitiva C-A 11/12. 
CI = Inserzione dei contagiri Veglia-Borletti, Jaeger, V.D.O. tipo parallelo. 

C2 = Inserzione dei contagiri che non funzionano con il collegamento Cl. 


LA NUOVA ACCENSIONE 
ELETTRONICA C-A 11/12 

Al tipo di accensione elettronica 
a scarica capacitiva C-A 08/12, già 
affermatosi per le sue ottime presta¬ 
zioni, la Philips-Elcoma affianca, 
come già detto, il nuovo tipo C-A 
11/12 adatto per automobili fino 
a 6 cilindri con un numero massimo 
di 9.000 giri al minuto, (fig. 4). 

Questo nuovo tipo di accensione 
può quindi essere installato in auto 
con motori da competizione nei qua¬ 
li permette di ottenere i noti van¬ 
taggi dell’accensione elettronica a 
cui abbiamo accennato più sopra. 

Come il tipo C-A 08/12, an¬ 
che questo possiede un circuito elet¬ 
tronico per evitare disturbi dovuti 
ad eventuale saltellamento dei con¬ 
tatti del ruttore e un sistema di pro¬ 
tezione interno contro possibili cor¬ 
to-circuiti esterni; differisce dal 
C-A 08/12 per avere incorporato 
un adattore universale per conta¬ 
giri elettronici ed un circuito di sta¬ 
bilizzazione capace di mantenere 
invariata la tensione di carica del 


condensatore per fluttuazioni da 6 
a 16 V della tensione della batteria. 
Le più elevate prestazioni elettriche 
di questo nuovo tipo di accensione 
sono dovute sia all’impiego di tran¬ 
sistori al silicio aventi tempi di com¬ 
mutazione più veloci sia ad un tra¬ 
sformato* e con dimensioni maggiori 
e capace quindi di garantire la ca¬ 
rica del condensatore in un tempo 
più breve. 

Sono quest’ultime le particolarità 
che permettono al nuovo tipo di 
accensione elettronica C-A 11/12 di 
dare come massimo valore, 27.000 
scintille al minuto. 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

1 - Fissare l’accensione elettronica 

nel vano del motore, possibil¬ 
mente vicino alla bobina in po¬ 
sizione ben ventilata con porta¬ 
faston rivolti verso il basso. 

2 - Collegare il cavo verde-giallo 

tramite capocorda a massa sul¬ 
la carrozzeria. 

3 - Scollegare dal morsetto positi¬ 

vo ( + ) della bobina il cavo 


proveniente dal quadro e lo 
eventuale condensatore di 
schermo antidisturbo radio. 

4 - Collegare il cavo rosso del con¬ 

nettore in dotazione al cavo li¬ 
berato dal morsetto positivo 
( + ) della bobina e all’eventua¬ 
le condensatore. E’ consiglia¬ 
bile effettuare questo collega¬ 
mento mediante saldatura e 
successiva nastratura. 

5 - Togliere il cavo di collegamen¬ 

to fra il morsetto negativo ( m ) 
della bobina e le puntine dello 
spinterogeno. 

6 - Collegare il cavo bianco del 

connettore in dotazione con il 
morsetto ( + ) della bobina. 

7 - Collegare il cavo giallo del con¬ 

nettore alle puntine dello spin¬ 
terogeno. 

8 - Collegare il cavo nero con il ne¬ 

gativo ( —) della bobina. 

9 - Il contagiri elettronico (Veglia- 

Borletti, Jaeger; V.D.O.) deve 
essere collegato alle puntine 
dello spinterogeno. 

10 - Per alcuni tipi particolari di 
contagiri che non funzionano 
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■ Fig. 6 - Dimensioni d'ingombro dell'accensione elettronica Philips a scarica capaci¬ 
tiva tipo C-A 11/12. 


con il collegamento specificato 
al punto 9, si deve usare il cavo 
blu del connettore dell’accen- 
sione. 

MESSE A PUNTO 
INDISPENSABILI 

Procedere secondo l’ordine delle 
operazioni descritte. 

1 - Sostituire le puntine del ruttore 

dello spinterogeno. 

2 - Regolare la distanza tra le pun¬ 

tine al valore minimo prescritto 
dalla Casa costruttrice del vei¬ 
colo. 

3 - Verificare a motore fermo, ed 

eventualmente regolare, l’antici¬ 
po all’esatto valore prescritto 
dalla Casa. 

4 - Usare solo candele ad elettrodo 

singolo e leggermente più fredde 
di quelle prescritte: è consiglia¬ 
bile aumentare la distanza tra gli 
elettrodi di 0,2 - 0,3 mm rispet¬ 
to al valore prescritto dalla Casa 
costruttrice del veicolo. 

5 - Inserire il connettore rosso nel¬ 

la presa bianca dell’accensione 
ed avviare il motore in modo da 
accertarsi che i collegamenti sia¬ 
no stati eseguiti correttamente. 

6 - Spostare il connettore rosso, a 

motore fermo, sulla presa rossa 
inserendo così l’accensione elet¬ 
tronica e riaccendere il motore 


ricontrollando eventualmente il 
valore dell’anticipo con la pisto¬ 
la stroboscopica. 

7 -1 contatti del ruttore dello spin¬ 
terogeno non devono saltellare. 
Se saltellano, il motore presenta 


un funzionamento irregolare so¬ 
prattutto ad alto regime di giri; 
in questo caso è necessario au¬ 
mentare la pressione delle molle 
delle puntine o applicare una 
molla di rinforzo. 


FIRENZE DI NOTTE: TRE DIVERSI TIPI 
DI LUCE PER IL DUOMO 

La piazza del Duomo di Firenze ha una nuova sugge¬ 
stiva illuminazione con grandi fasci di luce prove¬ 
nienti da proiettori opportunamente collocati sui tetti 
e sulle facciate degli edifici antistanti. 

La prima accensione ha avuto luogo in concomitanza 
con il 3° Congresso AI DI (Associazione Italiana d'Il¬ 
luminazione) svoltosi presso il Palazzo dei Congressi. 
Tre diversi tipi di luce, le più recenti sorgenti 
OSRAM (le HQI «Power Stars» oltre a lampade ù 
vapori di sodio ad alta pressione e ad incandescenza 
con alogeni) per differenziare e porre in giusta eviden¬ 
za (senza abbagliare l'osservatore) gli splendidi mo¬ 
tivi architettonici e cromatici di Santa Maria del Fio¬ 
re, del campanile di Giotto e del Battistero. 


Premio di L. 100.000 in cornami a chi darà utili ìndi* 
cagioni per il ritrovamento del ricevitore Collins, mo¬ 
dello 75S3-C matricola 34027, sottratto alla ST.EL.IT 
via Orlando 24* 16146 Genova, in data 6.12.1972 * 
JIPP. 


PRINCIPI DI TELEVISIONE Romano Rosati 

Volume di pagg. 312. 

Edizione in bross. con copertina 
plastificata. Prezzo di copertina L. 5.000 

Questo libro ha lo scopo di spiegare come funziona la televi¬ 
sione e i televisori, in termini semplici ma in maniera com¬ 
pleta e professionale. Esso è indirizzato ai tecnici riparatori, 
agli studenti, agii sperimentatori e a tutte le persone che hanno 
interesse alia televisione e che vogliano aggiornare le loro 
attuali conoscenze in tale edmpo. 

ALTA FEDELTÀ * Mario Santoro 

Volume di pagg. 246. 

Edizione in bross. con copertina 
plastificata. Prezzo di copertina L. 4.000 

// numero di cultori dell'atta fedeltà è enormemente aumentato 
nell'ultimo ventennio „ con /'avvento dei dischi microsolco, delle 
trasmissioni a FM radio e televisive, della stereofonia . 

Ouhs/o libro tornisce a tali persone te conoscenze tecniche per 
Ja m/g//ore utilizzazione dei loro impiantì , e Indica suggerimenti 
sull'acquisto dei componenti per alta fedeltà, sul loro impiego 
e sugli accorgimenti da adottare per ottenere, con una spesa 
limitata, I migliori risultati- 
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COME 
SI DEVE 
STUDIARE 
IL CODICE 
MORSE? 

a cura del Cap. LC P. MASSA 


Sull 'apprendimento del codice radiotelegrafico 
Morse sono state condotte una impressionante 
quantità di ricerche di carattere psicologico ma 
poiché le risultanze sono frequentemente pub¬ 
blicate in lingue estere, o su giornali relativa¬ 
mente poco noti, esse non possono essere utiliz¬ 
zate dai radioamatori o dagli insegnanti delle 
scuole professionali che curano la preparazione 
degli ufficiali RT. 

M nostro collaboratore cap, P. Massa ha rite¬ 
nuto pertanto utile effettuare la ri elaborazione 
di un articolo pubblicato a suo tempo dal dott, 
O 1 Keeffe sulla rivista QST. 



orse nessun singolo aspetto dell’istruzione ha 
tanto interessato gli psicologi come quello del¬ 
l’apprendimento del codice radiotelegrafico, e 
ciò perchè il progresso può essere misurato molto accu¬ 
ratamente come una funzione del tempo d’istruzione 
e l’apprendimento dell’alfabeto Morse è una specie di 
« terra di nessuno » che racchiude ambedue gli ele¬ 
menti — capacità di acquisizione e cognizione -— sen¬ 
za, però, abbracciare completamente l’una o l’altra 
categoria. 

Per i radioamatori, l’importanza d’imparare il co¬ 
dice non è stata, sfortunatamente, seguita da esperi¬ 
menti circa l’apprendimento della ricezione del codice. 

Molti risultati non sono stati pubblicati in lingua 
italiana e, secondariamente, la maggior parte di essi 
appaiono su giornali poco noti che sono reperibili 
solo in pochissime librerie. Questa mancanza d’infor¬ 
mazioni ha messo alcuni radioamatori in condizioni di 
tentare di apprendere il codice con iniziative ineffi¬ 
cienti, ed in alcuni casi ha portato alla « scoperta » 
di nuovi metodi per imparare il codice — metodi già 
applicati anni fa e trovati di nessuna efficacia per un 
rapido apprendimento. 

Le domande che gli amatori pongono sull’assimila¬ 
zione del codice, il più delle volte sono le seguenti: 
1) Quanto ci vorrà per imparare il codice radio? 
Potrei, possibilmente, essere troppo vecchio per 
imparare? 

È meglio cominciare con caratteri trasmessi piut¬ 
tosto velocemente, con un lungo spazio tra ciascu¬ 
no di essi, o dovrebbe essere più lento l’intero 
processo? 

È vero che possono aspettare di arrivare e sostare 
un po’ di tempo prima che di migliorare ancora? 
La pratica in trasmissione dei gruppi del codice 
è d’aiuto al miglioramento della velocità di rice¬ 
zione? 

È più efficiente fare pratica nel codice con uno 
sforzo concentrato o, dovrei distribuire le ore in 
un maggior numero di giorni? 

Esiste una predisposizione alla ricezione del co¬ 
dice? 

C’è un metodo d’insegnamento che sia il migliore 
per imparare il codice? 


2 ) 

3) 


4) 

5) 


6) 


7) 

8 ) 


VELOCITÀ DEL CODICE E DURATA 
DEGLI ESERCIZI 

Confrontando i differenti metodi d’insegnamento - 
apprendimento per il progresso della velocità nel co¬ 
dice come una funzione del tempo d’esercizio, l’ope¬ 
ratore deve fare attenzione che siano state applicate 
le stesse misure; vale a dire che la lunghezza del testo 
sia sempre la stessa in ogni caso, e che il richiesto gra¬ 
do di accuratezza sia dello stesso ordine. Per esempio, 
un amatore può, usualmente, ricevere più velocemente 
durante un periodo di due minuti che in una prova di 
quindici minuti. 

Inoltre, una prova può essere « caricata » in fa¬ 
vore della velocità usando molte lettere di breve dura¬ 
ta. La parola « MOP » dura, ad esempio, 2.100 milli¬ 
secondi (2,1 secondi) alla velocità di trasmissione di 
20 parole per minuto, mentre la parola « THE » ri- 
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chiede solo un terzo di questo tempo, cioè 720 milli¬ 
secondi. Per questa ragione, alcune prove del codice 
sono basate sul ritmo al quale i « baud » (unità di 
misura di trasmissione in codice) sono ricevuti. La 
I trasmissione di 10 parole al minuto è la media alla 
quale sono ricevute 10 parole della stessa durata della 
parola « PARIS » (41 baud più altri 7 per lo spazio 
I tra le parole). Come nota storica si può ricordare quel- 
| la suggerita da un insegnante che affermava: «se 
non potete eguagliare la velocità di vostro padre o di 
vostro nonno, non è necessario che ve ne rammarica¬ 
te ». AlPinizio del secolo, in molti testi una parola 
era considerata di 4'caratteri in contrasto colla media 
odierna di 5 caratteri per parola. Questo, era un modo 
facile, per il nonno, di aumentare il suo conto di pa¬ 
role del 25%. Così, modificando i vecchi rapporti e 
prendendo nota delle più importanti ricerche sulla 
j velocità di ricezione in codice, si hanno delle valide 
indicazioni sui progressi che si possono aspettare in 
relazione al tempo di esercitazione. Biegel, nel 1931, 
sperimentando un sistema per stabilire Porientazione 
Gestalt (rispondente ad un carattere come singola 
unità piuttosto che come una successione di punti e 
linee), allenò due operatori alla velocità di 25 parole 
al minuto: il primo richiese 153 ore, mentre il secondo 
necessitò di 176 ore. Biegel considerò il suo metodo 
riuscito perchè la misura di confronto era stata ese- 
1 guita su 41 studenti di Amsterdam. Il migliore di que¬ 
sti studenti olandesi arrivò a 25 parole al minuto in 
297 ore, il peggiore abbisognò di 405 ore. 

Thurstone analizzò, nel 1919, 165 studenti per un 
j periodo di allenamento di 72 ore durante il quale 
tempo si raggiunge la velocità media di p/m. Le curve 
dei risultati come una funzione del tempo di esercita¬ 
zione sono mostrate nella fig. 1. 

I metodi d'insegnamento furono studiati da Keller, 
Seashore ed altri noti psicologi durante la Seconda 
Guerra Mondiale e, in ottemperanza alle loro racco¬ 
mandazioni i periodi di esercitazione furono drasti¬ 
camente ridotti. Prima del 1940, il periodo d'eserci¬ 
tazione per un operatore in tempo di pace era di 8 o 

10 mesi, ed anche nel 1943 De Soto comunicò che 
ai radiotelegrafisti della Marina Americana venivano 
assegnate 220 ore per arrivare alla velocità di 23 
parole al minuto. Tulloss (1918) precisò invece che 
a 16 studenti fu necessaria una media di 160 ore di 
istruzione per arrivare a 13 p/m mentre Taylor, ven¬ 
titré anni dopo, scrisse che per raggiungere gli stessi 
risultati di profitto bastavano solo 80 ore. In un 
ulteriore perfezionamento del suo metodo. Taylor ri¬ 
dusse le esercitazioni a 30 ore durante le quali una 
classe raggiunse una velocità di 14 parole al minuto. 

11 « campione » psicologo sembra essere Koch che, nel 
1936, usando un metodo « aggiuntivo » di 12 parole- 
minuto esercitò un non ben specificato numero di 
studenti a ricevere 12 p/m dopo tredici ore e mezza! 
Peak, nel 1942, ripetendo il metodo Koch, disse di 
essere arrivato vicino alla sua efficienza ma di non 
essere riuscito ad eguagliarla. Dodici parole al minuto 
dopo una sessione di esercizio di 27 mezze ore sem¬ 
bra essere il migliore tempo, documentato, per la 
istruzione di una classe. 



Fig. 1 - Curve dei risultati riscontrati dal Thurstone ed altri 
studiosi in funzione delle ore di esercitazione nella ricezione 
delValfabeto Morse. 

Words per minute = parole al minuto, Measured attainment 
— risultati conseguiti, Projected code proficiency = Profitto 
previsto, Hours of practice = ore di esercitazione. 


VELOCITÀ DEI CARATTERI 

Dipendendo, la bassa velocità, da lunghe pause tra 
i caratteri, un principiante dovrebbe ricevere il co¬ 
dice con punti e linee relativamente lunghi o le unità 
dovrebbero essere trasmesse rapidamente? 



Fig. 2 - Potete essere certi che non si è barato nei confronti 
delVetà! 
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Se il codice è trasmesso lentamente, la persona rice¬ 
vente analizza le lettere o i numeri a mezzo dei costi¬ 
tuenti punti e linee? Esperimenti psicologici affermano 
che se uno stimolo può essere afferrato come una sin¬ 
gola unità, l'apprendimento avviene con un andamen¬ 
to rapido. 

La prima idea di inviare ogni carattere rapidamente 
con pause piuttosto lunghe, apparve inizialmente in 
due bollettini pubblicati nel 1917 e 1918 dall'Ufficio 
Federale deir Educazione, dagli Stati Uniti nel quale 
si raccomandava una velocità di trasmissione di 20 
parole al minuto. Lippman nel 1921, in un'apparente 
conferma di questo metodo, analizzò la velocità di 
trasmissione di operatori esperti, e trovò che la durata 
media dei punti, linee e spazi era quasi la stessa, sia 
che si fosse trasmesso a bassa o ad alta velocità. 

Biegel fece esperimenti per determinare la velocità 
alla quale un operatore non poteva più contare punti 
e linee, e cominciava a reagire ad un completo mo¬ 
dello Gestalt basandosi soltanto sulle caratteristiche 
del suono. Sulla base dei suoi studi, egli ritenne che 
i modelli unitari erano formati da circa 16 parole al 
minuto e raccomandò che tutti i caratteri fossero tra¬ 
smessi alla velocità di 20 parole ah minuto sia ai 
principianti che agli operatori medi. 

Allo scoppiare della Seconda Guerra Mondiale, cau¬ 
sa l’eccessiva domanda di radio operatori, Taylor ini¬ 
ziò uno degli studi più completi e di vasta portata sul¬ 
l'apprendimento del codice radiotelegrafico. Le sue 
relazioni sono notevoli perchè implicano un disegno 
di ricerca più dettagliato ed una più rigorosa analisi 
statistica del materiale, di quanto si possa vedere in 
molte ricerche simili ma più vecchie. Nel suo studio 
di approccio all'apprendimento del codice « alta velo¬ 
cità - lunga pausa » Taylor fece sapere che il pro¬ 
blema « ...aveva già ricevuto più attenzione di ogni 
altgo » e che « Studi del problema pubblicati prece¬ 
dentemente furono unanimi nel riconoscere che carat¬ 
teri singoli dovrebbero essere trasmessi ad alta velo- 



Fig. 3 - La conoscenza della musica o la predisposizione per 
la stessa è un vantaggio per lo studio del codice Morse? 


cità sin dall'inizio dell'istruzione ». Dopo avere fatto, 
alla Harvard University nel 1943, esperimenti accu¬ 
ratamente controllati, Taylor pubblicò i risultati dei 
suoi studi. 

Usando una trasmissione rapida sin dall'inizio (18 
p/m), la classe sperimentale raggiùnse una velocità 
media di 9.5 p/m alla ventiduesima ora approssima- ( 
tivamente, e 12.5 p/m dopo circa quaranta ore di 
istruzione. La classe di controllo raggiunse medie di 
9.8 e 14 p/m quando fu istruita cominciando gli spazi 
e le lunghezze delle unità con bassa velocità, secondo 
gli accordi internazionali. La conclusione di Taylor 
fu che i fattori casuali potrebbero contare per i pic¬ 
coli incrementi tra i gruppi e, che tra le classi non 
c'era notevole differenza di profitto nel codice. 

ATTITUDINE ALLA RICEZIONE DEL CODICE 

Si può dire che in relazione all'età, o dai precedenti 
scolastici, come una persona progredirà nell'apprendi¬ 
mento del codice? Può una semplice prova fornire 
qualche indicazione di successo nell'apprendimento 
del codice? La possibilità di poter predire il successo 
nel futuro, in tale impresa, ha affascinato gli psicologi 
per anni. 

Potete stare sicuri che non si è barato riguardo alla 
età, ai titoli scolastici o all'occupazione. Nel lontano 
1919 Thurstone trovò, per questi dettagli, coefficienti 
di correlazione abbastanza bassi varianti da 0.08 a 1 
0.42 ed alcuni anni più tardi, Taylor trovò correlazioni 
analoghe tra progresso nel codice e le prove della 
Wells Revised Alpha Tests (intelligenza) varianti tra 
un minimo di 0.15 (problemi aritmetici) ed un massi¬ 
mo di 0.46 (direzioni). Harmon (1943) trovò un coef¬ 
ficiente di correlazione di solo 0.20 tra l'abilità nel- 
l'apprendere il codice e l'intelligenza e, solo 0.09 con 
l'età. Poiché il codice è un modello di ritmi, molti 
studiosi tentarono di stabilire se il profitto nel codice 
poteva essere previsto a mezzo del Seashore Test of 
Musical Talent. Taylor trovò un coefficiente di corre¬ 
lazione di Ò.56 tra risultati nel codice e le prove 
Seashore nel tono, ritmo, tempo e memoria tonale, 
mentre Lahy (1935) trovò una analoga significativa 
relazione. Mentre la connessione tra questi elementi di 
musicalità e profitto nel codice era studiata sino ad 
un certo punto, la possibilità di predire il ritmo d'ap¬ 
prendimento per mezzo dell'uso di una prova iniziale 
d'istruzione sostituì rapidamente il tipo d'analisi 
Seashqre. 

Notando il progresso degli studenti attraverso un 
periodo di 40 ore, divenne evidente che gli studenti 
migliori avevano non solo il maggior profitto alla fine 
del corso, ma l'avevano anche alla ventesima ora, alla 
decima ed anche alla fine della prilla ora! Se ne 
deduce che i risultati di un breve periodo d'istruzione 
possono essere usati per predire la situazione della 
classe alla fine di quaranta ore, o più. 

Lippman fu il primo a stabilire che il progresso 
poteva essere predetto dall'apprendimento di un pic¬ 
colo numero di caratteri. Per insegnare, egli scelse le 
lettere « KMRSU » e, sulla base di questa prova rac¬ 
comandò che il 30 per cento dei candidati più arre- 
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trati fosse abbandonato. Tuttavia non fu pubblicata 
alcuna convalida del suo studio. Biegel, nella sua 
prova, che fu utilizzata per selezionare i telegrafisti 
per la Posta, Telefono e Telegrafo di Amsterdam, usò 
solo tre caratteri. Allo stesso modo Koch concluse 
decisamente, che gli studenti che nel primo periodo 
di due ore e mezza nori avevano imparato a ricevere 
quattro caratteri alla velocità di 12 p/m, non avreb- 
I bero mai imparato il codice. A Taylor non restò che 
sperimentare sistematicamente col concetto iniziale 
] d’apprendimento. Usando i caratteri « F, C, 2 t 9, „ ?, 
f t », (scelti perchè generalmente sconosciuti agli stu- 
! denti principianti), Taylor li insegnò ai suoi studenti 
per un periodo di mezz’ora, a cui seguiva una prova 
di 20 minuti con 100 impulsi. Il coefficiente di sicu¬ 
rezza della prova era 0.97 ed alla fine della ventidue- 
sima ora d’istruzione del codice, egli aveva ottenuto 
un coefficiente di correlazione del 0.73 tra l’abilità 
d’imparare i primi sette caratteri ed il profitto finale 
nel codice. Questo fu un buon risultato e, la conclu¬ 
sione, che è valida ancora oggi, fu che quegli operatori 
che impararono più rapidamente durante la prima ora 
d’istruzione avevano, nella maggior parte dei casi, la 
più grande attitudine per la ricezione del codice. 

IL PLATEAU FANTASMA 

Il « plateau », un’espressione comunemente usata 
nell’istruzione, si riferisce ad una situazione nella 
quale il ritmo d’apprendimento rallenta gradualmente 
sino a che non c’è più progresso per un esteso periodo 
di tempo. Quando il progresso è registrato su di un 
diagramma, la linea appare come un segno piano sta¬ 
bilizzato. Pochi sanno che il concetto completo di pla¬ 
teau nell'apprendere, fu portato in evidenza dagli espe¬ 
rimenti telegrafici di Bryan e Master. Bryan, profes¬ 
sore di psicologia all'Università dellTndiana e Master, 
studente diplomato e telegrafista, erano interessati nel¬ 
lo studiare le curve che si ottengono in relazione al 
profitto nel codice. Essi trovarono un esteso plateau 
proprio prima che fosse raggiunta la velocità di 14 
p/m nel periodo ch& va dalle dodici alle diciassette 
settimane! Questo fu un fenomeno scoraggiante, non 
solo, ma la sua verità fu accettata dai novizi del eodi- 
I ce come pure dagli psicologi. Tuttavia, Tulloss, che 
conduceva analoghi esperimenti, sorprendentemente, 
non potè trovare indizi del noto plateau. Più tardi, 
Keller (1958) stabilì, in conclusione, che le asserzioni 
per un plateau non sono comprovate. Più tardi fu 
trovato che l'intero concetto di un lungo e scabroso 
plateau in telegrafia era basato sull’osservazione di 
Bryan e Haster su due soli studenti, su di un numero 
d’interviste, ma virtualmente senza una reale analisi 
oggettiva. Il plateau nell’apprendimento del codice è 
stato descritto come il « plateau fantasma », compa¬ 
rente in casi speciali ma non certamente come un 
problema universale. 

MATERIALE DI ESERCITAZIONE 

L’analisi degli errori più comuni in telegrafia ha 
i suggerito vari metodi d’insegnamento del codice. Ba- 
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Fig. 4 - Tasto manipolatore di tipo telegrafico usato anche 
in radiotelegrafia nel periodo anteguerra. 


sandosi su migliaia di errori, Keller e Taubman (1943) 
trovarono che i caratteri più difficili sono P, W, I, 
F f Y, G, Q, L e 2, Le lettere S, N, O, M, À, 1, T, O 
ed E sono considerate piuttosto facili (vedere la ta¬ 
vola 1). Tulloss trovò che Z, Q, J ed X sono quelle 
che più traggono in errore, e Spragg (1943), analiz¬ 
zando almeno 9,000 errori di ricezione del codice tro¬ 
vò che le tre lettere più difficili sono W, P e Y. Circa 
12.000 errori esaminati da Highland (1958) mostrano 
che i caratteri H, 6, 5, 1, B e J, assieme all’errore più 
comune il 6, (il quale è ricevuto come la lettera B) 
sono fra i più pericolosi. Quasi tutti gli studi hanno 
dimostrato che gli « errori di punteggiatura » sono la 
causa della maggior parte degli sbagli. Dopo uno stu¬ 
dio su 29.000 errori, Seashore e Kurts (1946) arriva¬ 
rono alla generalizzazione che gli operatori tendono a 
sentire i segnali del codice più brevi di quello che 
sono realmente. Tulloss ipotizzò che i caratteri perduti 
sono quelli che appaiono meno frequentemente nel 
linguaggio comune e che essi si verificano perchè gli 
studenti hanno poca opportunità di riceverli durante 
gli esercizi in linguaggio chiaro. Per controllare questa 
teoria, Biegel fece le stesse esercitazioni su tutti i 
caratteri sino a raggiungere le 18 p/m, ma non trovò 
un'apprezzabile differenza nell'ordine di classifica de¬ 
gli errori. Sidmund e Keller (1945) insegnarono il co¬ 
dice soffermandosi su quei segnali che erano consi¬ 
derati più difficili, ma trovarono che esercitazioni spe¬ 
ciali su paia di segnali frequentemente confusi fra 
loro non aumentano il profitto. 

Un secondo sforzo per evitare errori dì codice si 
aggirava intorno alla questione circa il tipo di segnali 
che avrebbe dovuto essere presentato nei primi stadi 
di apprendimenti del codice. Si sarebbero dovute usa¬ 
re combinazioni (simili) come E, I, S, H, 5 e T, M, O, 
1 o si sarebbero dovuti presentare per primi caratteri 
dissimili come V, M, H, P, X e 8, A, G, 7, K? Dopo 
ampia esperimentazione, Taylor concluse che non c’è 
rilevante differenza tra i due metodi. 

Ci si è anche chiesto se è consigliabile fare pratica 
su gruppi del codice senza significato in modo che 
in seguito la ricezione dei messaggi in linguaggio 
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chiaro sia più facile. In una serie di esperimenti, sia 
Tulloss che Biegel ebbero degli studenti che si esercì- 
tavano quasi esclusivamente con gruppi in codice, ela¬ 
borati, cioè senza significato. II risultato fu che questi 
studenti finirono con il ricevere i gruppi in codice cioè 
senza senso, con la stessa velocità del linguaggio 
chiaro! 


DISTRIBUZIONE DELLE ESERCITAZIONI 

. Benché ci siano indicazioni che la lunghezza e la 
distribuzione dei periodi di esercitazione potrebbero 
essere della massima importanza, in realtà non ci sono 
stati studi validi che dimostrassero tale ipotesi. Biegel 
insegnò per due ore al giorno e poi ridusse le lezioni 
ad un'ora giornaliera. Tulioss cominciò con quattro 
ore al giorno per ogni classe, ma gradualmente si 
convinse che « „ H non era impossibile che Pesercitazio- 
ne massiccia si dimostrasse inutile nell’apprendimento 
del codice ma, che un’ora al giorno era altrettanto 
efficace come quattro ore ». Nel 1940, Keller e Estes 
non trovarono alcuna differenza tra classi program¬ 
mate per quattro ore al giorno di pratica massiccia e 
gruppi che si esercitavano quattro ore distribuite nella 
giornata. Cinque anni più tardi, comunque, gli stessi 
due studiosi stabilirono che un programma di studio 
di quattro ore giornaliere per otto settimane, rendeva 
di più di uno studio di sette ore giornaliere per un 
periodo di cinque settimane. 


UNA PAROLA RIGUARDO A KOCH 

A causa dei rapidi progressi vantati da Koch, può 
essere utile esaminare attentamente il suo sistema. 

Secondo il metodo Koch, prima s’insegna allo stu¬ 
dente a distinguere tra due caratteri trasmessi alla 
velocità di 12 p/m. Compiuto ciò, si aggiunge una 
terza lettera sempre con trasmissione a velocità di 
12 p/m. Successivamente, appaiono altri caratteri ma 
in nessun caso viene fatta un'aggiunta, a meno che il 
corso precedente sia ricevuto con un’accuratezza di 
almeno il 90%. In questo modo vengono aggiunti 
caratteri sino a che l’allievo impara l’intero alfabeto. 
A questo punto, l’operatore può ricevere correttamen¬ 
te a 12 p/m. 

T risultati sono impressionanti, ma sfortunatamente, 
Koch non confrontò i suoi risultati con un gruppo di 
controllo. Inoltre, sembra che egli non abbia regi¬ 
strato la distribuzione dei periodi di esercitazione, il 
numero degli studenti occupati, l’età, ed altre impor¬ 
tanti informazioni. La ripetizione dello studio da parte 
di Peak è presentata similmente ma nella forma più 
abbreviata. Anche con queste critiche, è strano che il 
metodo non sia stato seguito per controllare se è 
valido. Si può costatare che Koch eventualmente ab* 
basso il tempo d’istruzione a sole dodici ore usando 
punti ad una data frequenza e linee ad un passo dif¬ 
ferente. Alla fine d’ogni ora d’istruzione, la differenza 
tra i passi era ridotta sino a che le frequenze, erano 
identiche alla fine delle 12 ore. 


CONCLUSIONE 

Gli esperimenti sulle velocità d’apprendimento del 
codice cominciarono attorno al 1900 con intensificata 
attività durante le due guerre mondiali. 

A partire dal 1955 è stata fatta poca ricerca e, men¬ 
tre un tempo il Psycologica] Index portava molti reso¬ 
conti degli esperimenti sull'apprendimento del codice 
Morse, oggi, è una rarità notare una tale casistica, 
anche se ci siano ancora molte domande lasciate senza 
risposta dalle passate ricerche. La validità della via 
di Koch è una e, l’appropriata distribuzione delle eser¬ 
citazioni è un’altra. È possibile ricevere il codice più 
velocemente con un metodo visuale che con l’udito? 
C’è qualche prova che stà ad indicare che ricevere a 
mezzo dì una luce scintillante possa essere più efficace 
che ascoltare con lo stimolo auricolare BFO (Beat 
frequency oscillator = Oscillatore a battimenti). Al¬ 
cuni operatori pretendono di potere leggere punii e 
linee, stampati su di un nastro mobile, più veloce¬ 
mente dì quanto possano ricevere con l’udito. Può es¬ 
sere inventato un modello di codice che aggiri gli er¬ 
rori più comuni? C’è qualche relazione tra vocabolario 
e profitto nel codice? Giovanissimi principianti hanno 
difficoltà nel completare le lettere perdute se le parole 
e l’ortografia non sono incluse nel loro vocabolario 
riconoscibile. Queste sono alcune delle aree aperte per 
lo studio. Un importante dettaglio da tenere presente 
e néll’esaminare la ricerca dell’apprendimento del co¬ 
dice radio, è che i risultati rappresentanti la velocità 
dd codice, curve d’apprendimento e simili, sono quasi 
sempre basati sul risultato medio di un gruppo. Per¬ 
chè la gente è differente ed impara con modi differenti, 
ciò che va bene per la maggioranza può non neces¬ 
sariamente andare bene per voi. Non scoraggiatevi. 
Poca destrezza, sbagliare, non riuscire, fanno parte del 
processo delFapprendimento e sono essenziali per la 
scoperta della via adatta a voi. 

Taylor, Biegel e Tulioss, tennero accurate sche¬ 
de sul progresso dei loro studenti. È stato dimostrato 
più volte che la conoscenza dei risultati dei vostri 
sforzi definisce ciò che è stato compiuto ed indica 
la strada per ulteriori raggiungimenti. 



Se siete 
interessati 
ella TELEVISIONE a COLORI 

come tecnici o commercianti 

questo opuscolo è per Voi indispensabile. Esso Vi 
offre il mezzo più pratico, efficace ed economico 
per acquisire in breve tutte le nozioni necessarie 
ad una padronanza delia nuova tecnica, Richiedetelo 
oggi stesso (unendo lire 100 in francobolli) all’: 

ISTITUTO TECNICO DI ELETTRONICA - G, Marconi * 
Segr. Sez. \ - Casella postale 754 - 20100 MILANO 
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QUATTRO 
STRUMENTI 
PROFESSIONALI 
PER TV E FD 


□ a tempo la UNÀOHM sta progressivamente elevan¬ 
do il proprio « standard» di produzione allinean¬ 
dosi alle esigenze sempre più marcate della mo¬ 
derna tecnica elettronica. Con questa serie di strumenti 
ora entra decisamente nel campo professionale della 
strumentazione per la produzione dei ricevitori TV e 
per filodiffusione. 

I nuovi componenti a disposizione hanno consentito ai 
tecnici della UNAOHM delle soluzioni, quanto a circui¬ 
ti (tutti allo stato solido), comandi e loro disposizione, 
tali da permettere dei risultati di grande affidabilità, pre¬ 
cisione e stabilità nel tempo oltre che ad una praticità 
decisamente fuori del comune per le manovre relative al 
funzionamento, che risultano funzionali ed alla portata 
di ogni operatore. 

Questa strumentazione è quindi adatta, non solo per i 
laboratori di progettazione e collaudo, ma anche per le 
sale di produzione delle Case Costruttrici, 

Un particolare importante da segnalare ci sembra il fatto 
che tutti i comandi di venulazione e marcaggio sono sta¬ 
ti ottenuti per inserzione o regolazione di alimentazioni 
in corrente continua. 

Ciò ha permesso sia di disporre nel modo più chiaro e 
razionale i comandi, che di ottenere una grande affida¬ 
bilità di funzionamento e nel contempo una manuten¬ 
zione ridotta al minimo ed alla portata di ogni tecnico 
che si trova così in grado di individuare e sostituire im¬ 
mediatamente il componente andato fuori servizio. 

Degne di nota sono anche le prestazioni dell'Oscilloscopio previsto per questa sene di strumenti.^ 

Realizzato con uno schermo di grandi dimensioni (ricavato da un cinescopio da 12 pollici) esso e stato dotato 
di doppia traccia con amplificatori di grande sensibilità (1 mV/cm). L’asse Z inoltre e stato dotato di un 
amplificatone che consente a piacere di intensificare o spegnere la traccia in corrispondenza dei segnali (rips) 

Questo strumento permette inoltre tracce di grande luminosità (regolabili a piacere in modo ìndipendente) 
che possono quindi venire controllate anche ad una certa distanza da parte dell’operatore senza che ne risulti 
affaticamento o difficoltà di interpretazione. Queste prestazioni in particolare lo rendono quindi atto anche al 
servizio sulle linee di collaudo di produzione, in unione ad uno o più degli altri strumenti qui descritti. 
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VOBULATORE - MARCATORE 

EP 2001 R 

PER LA MF VIDEO-SUONO-CROMINANZA 


Q 


suono 

colori. 


uesto generatore è stato appositamente pro¬ 
gettato per il controllo deirandamento delle 
curve di risposta di media frequenza video, 
e crominanza, quest'ultima nei televisori a 


Allo scopo si utilizzano fondamentalmente due di¬ 
stinti generatori vobulati operanti a 36 e 5,5 MHz 
rispettivamente per la media frequenza video e suono. 

La terza frequenza relativa alla sottoportante di 
crominanza di 4,43 MHz viene ottenuta inserendo 
una capacità addizionale in parallelo al circuito riso¬ 
nante previsto per i 5,5 MHz della media frequenza 
suono. 

Le commutazioni relative vengono realizzate con 
un apposito commutatore che inserisce semplicemente 
delle polarità di alimentazione. Anche la terza com¬ 
mutazione relativa ai 4,43 MHz della crominanza 
viene ottenuta con una polarità che, portando in con¬ 
duzione un diodo, inserisce come accennato un con¬ 
densatore in derivazione al circuito risonante previsto 
per i 5,5 MHz. 

Questo criterio di funzionamento, che non intro¬ 
duce organi in movimento*^ non può quindi essere 
causa di alterazioni o starature da usura o guasto 
meccanici è stato sistematicamente introdotto anche 
per la vobulazione. Questa è ottenuta infatti variando 
nel ritmo dei 50 Hz della corrente alternata di rete, 
la permeabilità di una ferrite sulla quale è disposto 
Tavvolgimento del circuito risonante deiroscillatore. 

Oltre all'eccitazione a corrente alternata a 50 Hz 
si ha anche una pre-polarizzazione magnetica della 
ferrite, ottenuta con una corrente continua erogata 
dall'alimentatore stabilizzato elettronicamente che ali¬ 
menta lo strumento. 

Un ritocco a questa polarizzazione tramite un sem¬ 
plice potenziometro permette così la regolazione della 
frequenza base vobulata e per conseguenza il centrag¬ 
gio a piacere della curva sotto esame, sullo schermo 
dell'oscilloscopio. 

Un altro potenziometro, dosando invece la corrente 
alternata che comanda la permeabilità variabile della 
ferrite, permette di regolare l'ampiezza della vobu¬ 
lazione. 


I limiti di lavoro di questi comandi sono definiti 
dalle caratteristiche dello strumento. 

Data la vobulazione di tipo statico, lo strumento 
può venire adattato con facilità a piacere a qualsiasi 
« Standard » televisivo. 

Normalmente per le condizioni di lavoro del video 
italiano sono previsti ad esempio sette punti di mar- 
caggio e precisamente: 

— un marcaggio in corrispondenza alla portante 

mono 

— un marcaggio in corrispondenza alla portante 

video 

— un marcaggio in corrispondenza alla sottoportan¬ 
te di crominanza 

— due marcaggi (uno per lato della curva) in corri¬ 
spondenza alla frequenza delle « trappole » rela¬ 
tive alle possibili spurie dei canali adiacenti in 
banda VHF 

— due marcaggi (uno pure per lato della curva ma 

più distanziati di quelli per VHF) in corrispon¬ 

denza alle possibili spurie dei canali adiacenti in 
banda UHF. 

Per il suono sono previsti invece solo tre marcaggi: 
un marcaggio per la frequenza dei 5,5 MHz e due 
laterali per i 5,4 e 5,6 MHz in modo da controllare 
i classici 200 kHz di banda. 

Nel caso del colore, poiché è sufficiente una banda 
abbastanza stretta (data la scarsa definizione che in 
pratica si rende necessaria), sono previsti anche in 
questo caso solo tre marcaggi e cioè uno per la sotto¬ 
portante di crominanza di 4,43 MHz e due per i 3,93 
e 4,93 MHz che permettono di verificare l'ampiezza 
di 1 MHz prevista per la banda del colore. 

Tutti questi marcaggi, come è detto nelle note 
caratteristiche, possono venire fatti comparire a pia¬ 
cere semplicemente agendo su dei commutatori a le¬ 
vetta opportunamente contrassegnati sul fronte dello 
strumento. Anche in questo caso la commutazione av¬ 
viene unicamente mediante l'inserzione di polarità di 
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Fig. 1 - Vista frontale del vobulatore-marcatore FI EP 
2001R. Si noti la linearità della disposizione dei comandi 
che sono stati realizzati in modo chiaro , pratico e sicuro 
utilizzando degli interruttori per il circuito di alimentazione 
dei generatori delle frequenze di marcaggio. Utilissimo e 
molto pratico il comando di attenuazione in dB del segnale 
in uscita. 



alimentazione di altrettanti, (13 in tutto), oscillatori 
operanti con quarzi di alta stabilità e opportunamente 
tarati con un particolare circuito che elimina ogni 
possibilità di emissione di frequenze spurie. 

Si esclude così la possibilità, anche in questo caso, 
di usure meccaniche e l’eventuale manutenzione di¬ 
viene opera al più di personale di modesta prepara¬ 
zione che dovrà, se il caso, preoccuparsi solo della 
sostituzione di qualche commutatore. 

Il marcaggio avviene come più sopra specificato 
nelle caratteristiche per intensificazione o cancella¬ 
zione di una porzione della traccia e l’intensità rela¬ 
tiva può venire tegolata con un apposito comando 
esso pure potenziometrico dal fronte dello strumento. 

Come si vede i comandi sono ridotti al minimo di 
impiego facilmente intuibile e disposti razionalmente 


così da facilitarne il maneggio anche da parte di ope¬ 
ratori di modesta preparazione. 

L’uscita a Radiofrequenza è mantenuta costante nel 
corso della modulazione da un autocontrollo (il cosi¬ 
detto « leveller ») che rivela il livello di uscita e lo 
utilizza come un livello di comando di controreazione 
per gli stadi del generatore. 

Si ha così una tensione costante a radiofrequenza 
in uscita di 0,3 V efficaci su 75 fi di impedenza 
di uscita come valore massimo erogato. Questo livello 
può venire attenuato di dB in dB fino ad un massimo 
di 60 dB tramite una serie di cellule di attenuazione 
disposte in serie fra loro ed inseribili a piacere 
con commutatore a levetta. Si tratta di un comando di 
notevole semplicità e quindi di altrettanta affidabilità 
oltre che molto pratico per l’impiego dello strumento. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


VOBULATORE 

Frequenza centrale: l’apparecchio prevede un commutatore a 
tre posizioni di cui: l a posizione 4,43 MHz 
2 a posizione 5,5 MHz 
3 a posizione 36 MHz. 

Per tutte le tre posizioni è possibile ritoccare la frequenza 
centrale del ± 10%. 

Vobulazione max: ± 1,5 MHz per la frequenza di 4,43 MHz 
± 0,5 MHz per la frequenza di 5,5 MHz. 
± 5 MHz per la frequenza di 36 MHz. 
Per tutte le tre posizioni la vobulazione può essere regolata 
dal 50% al 100% del valore massimo. 

Frequenza di vobulazione: 50 Hz (rete) ad onda sinusoidale. 
Tensione di uscita max: 0,3 V eff. su 75 IL 
Attenuatore: a scatti da 1 dB per un totale di 60 dB. 
Impedenza di uscita: 75 Ut. 

Linearità della tensione di uscita in funzione della vobulazione 

± 0,5 per le gamme 4,43 e 5,5 MHz 
±1 dB per la frequenza di 36 MHz. 

Linea zero di riferimento: escludibile. 

Segnale di deviazione: orizzontale a 50 Hz. Tensione 10 Vpp 
con possibilità di regolazione della fase di ± 80°. 


MARCATORI 

Frequenze: per mezzo dello stesso commutatore del vobula¬ 
tore, vengono inseriti i seguenti marcatori: 
l a posizione: 4,43 MHz più i due marcatori di banda (con 
frequenza da precisare). 

2 a posizione: 5,5 MHz più i due marcatori di banda a 
± 100 kHz. 

Y posizione: n. 7 marcatori (da precisare) nel campo di fre¬ 
quenza del vobulatore. 

I marcatori potranno essere inseriti singolarmente o comples¬ 
sivamente per ciascuna posizione. 

Precisione: ± 0,05%. 

Presentazione: sotto forma di brevi impulsi da applicare sul¬ 
l’asse Z (modulazione di intensità) dell’oscilloscopio. 

Tensione di uscita: regolabile fino ad un massimo di 20 Vpp. 
Polarità: positiva o negativa. 

Larghezza di impulso: regolabile da 100 p.S a 300 p,S. 
Alimentazione: 220 Vca ± 10%; 50 Hz. 

Dimensioni: rack standard da 19” 4 unità (425 x 220 x 230 mm. 
circa). 
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VOBULATORE - MARCATORE 

EP 2011 R 

PER CANALI ITALIANI E C.C.I.R. 



uno strumento progettato per la calibratura 
dei canali VHF secondo lo «standard» Euro¬ 
peo (C.C.I.R.) come pure per i canali italiani 
che ne differiscono di ben poco. 

Si hanno a disposizione 25 diverse frequenze di 
vobulazione corrispondenti ad altrettanti canali T.V. 

Anche in questo caso è stato mantenuto il criterio 
delEintervento. dei comandi unicamente tramite rego¬ 
lazione di corrente continua. 


La vobulazione avviene infatti anche in questo caso 
con comando a permeabilità variabile di una ferrite 
con una premagnetizzazione base a corrente continua; 
essa permette, con un potenziometro di comando, di 
ritoccare leggermente la frequenza e quindi la centra¬ 
tura della traccia sul Cinescopio a 12 pollici con cui 
è equipaggiato rOscilloscopio G499R. 

Con un altro potenziometro si può comandare la 
corrente alternata che provoca invece la variazione 
periodica di permeabilità in modo da regolare l’am- 
piezza di vobulazione. 

La commutazione dei vari canali viene comandata 
a sua volta dall’inserzione di una serie di « varicap » 
in parallelo al circuito di sintonia deiroscillatore base. 


Le inevitabili variazioni in ampiezza del livello del¬ 
la radiofrequenza, vengono, anche in questo strumen¬ 
to, contenute tramite una controreazione di controllo 
o « leveller » come nel caso dell’EP 2001R. 

Per ogni canale sono previsti due marcaggi control¬ 
lati a quarzo in corrispondenza della portante video 
e suono. 

La commutazione delle relative frequenze avviene, 
anche in questo strumento, in corrente continua me¬ 
diante Palimentazione, .(caso t per caso ogni canale), 
di un oscillatore a quarzo di adatta frequenza e di 
notevole stabilità. 

Un ulteriore comando a parte permette di dosare 
l’intensità del livello del marcaggio rispetto a quella 
deiroscillatore vobulato; questo permette un’uscita 
massima di 0,2 V su 75 12 di impedenza di uscita. 

Come si può notare dall’illustrazione del frontale 
dell’EP 201 IR di fig. 2 i comandi si riducono in 
tutto a quattro. 

L’attenuatore di dB previsto a parte al solito con 
cellule progressivamente inseribili a piacere permette 
un massimo di attenuazione di 80 dB con passi di 
regolazione al limite di dB in dB. 



Fig. 2 - Molto semplice ed alla portata di ogni operatore 
questo pannello di comando del vobulatore-marcatore EP 
2011 R così come risulta da questa illustrazione. Pratico ed 
utile anche in questo strumento Vattenuatore in dB a cel¬ 
lule progressivamente inseribili , disposto accanto al con¬ 
nettore BNC di uscita. 

* 
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VOBULATORE 

Frequenza centrale: l’apparecchio prevede un commutatore a 
21 posizioni corrispondenti a 10 canali italiani (A-B-C- 
D - E - F - G - H - H, - H 2 ) ed a 11 CCIR (E 2 -E 3 -E 4 -E 5 - 
Eé - E? - Eg - E 9 - Eio - En - Eu). 

Per tutte le 21 posizioni corrispondenti ai canali italiani ed 
europei, è possibile ritoccare la frequenza centrale del 
± 10% tramite un comando esterno. 

Vobulazione: regolabile con continuità da un minimo 
± 4 MHz ad un massimo di ± 8 MHz. 

Cadenza di vobulazione: alla frequenza di rete (50 Hz) ad 
onda sinusoidale. 

Massima tensione di uscita: 0,2 V su 75 H. 

Attenuatore: a scatti da 1 dB fino ad un massimo di 80 dB. 
Impedenza di uscita: 75 H. 

Linearità: della tensione di uscita in funzione della vobula¬ 
zione ± 0,5 dB. 


Linea zero di riferimento: escludibile. 

Segnale di deviazione orizzontale: a 50 Hz. Tensione 10 Vpp 
con possibilità di regolazione della fase di ± 80°. 

MARCATORE 

Frequenza: per mezzo dello stesso commutatore del vobula¬ 
tore vengono inseriti due marcatori corrispondenti alla fre¬ 
quenza della portante video e suono per ciascun canale. 
Precisione: ± 0,05%. 

Presentazione: sotto forma di brevi impulsi da applicare al¬ 
l’asse Z (modulazione di intensità) dell’oscilloscopio. 

Tensione di uscita: regolabile fino ad un massimo di 20 Vpp. 
Polarità: positiva o negativa. 

Larghezza di impulso: circa 100 p,S. 

Alimentazione: 220 Vca ± 10%; 50 Hz. 

Dimensioni: rack standard da 19” 4 unità (425 x 230 x 300 mm 
circa). 


» 


OSCILLOSCOPIO 
G 499 R 


A GRANDE SCHERMO E DOPPIA TRACCIA X-Y 


er Oscilloscopio tipo X-Y si intende, nella pra¬ 
tica dei collaudi delle curve di risposta, un 
oscilloscopio sprovvisto di asse tempi per Tas¬ 
se X che è invece alimentato generalmente con una 
sinusoide dalla rete a 50 Hz, la stessa che alimenta 


normalmente il circuito di comando di vobulazione dei 
generatori per i circuiti video e di alta frequenza. 

Come già abbiamo accennato la UNAOHM, per 
permettere un servizio professionale e di notevole fles¬ 
sibilità come prestazioni, ha adottato per il G 499 R 



Fig. 3 - Vista del pannello frontale deirOscilloscopio DTG 
499 R. Vampio schermo (inquadrabile con un apposito re¬ 
ticolo) permette un agevole controllo professionale delle 
curve di taratura e messa a punto di apparati TV e per 
filodiffusione. Il funzionamento a doppia traccia (e con 
notevole sensibilità) consente una notevole gamma di ap¬ 
plicazioni in campo professionale. 

-* 
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come tubo oscilloscopio un cinescopio da 12 pollici 
a deflessione magnetica. 

Si è così ottenuto: 

— una visione della traccia di tipo « panoramico » 
su uno schermo notevolmente più ampio di quello 
dei tubi RC tradizionali a deflessione elettrostatica. 

— una luminosità notevole che consente di apprez¬ 
zare la traccia anche ad una certa distanza e di¬ 
stinguere nettamente fra loro le doppie tracce 
(molto utili specie nel caso si realizzi una taratura 
per confronto) per le quali è previsto allo scopo 
un comando di luminosità differenziale. 

Per contro la deflessione magnetica limita ovvia¬ 
mente a 5.000 Hz massimi la frequenza del segnale 
con cui possono venire alimentati gli ingressi con 
una riproduzione lineare. 


D'altra parte date le basse frequenze di scansione 
impiegate normalmente per la vobulazione la banda 
utile del G 499 R è largamente sufficiente. 

Tutti gli assi di comando (X, Y, per le tracce e Z 
per i marcaggi, sono stati dotati di amplificatori che 
consentono notevoli prestazioni. 

Come si può notare esiste pure Tindispensabile co¬ 
mando di fase che consente di sincronizzare con faci¬ 
lità la scansione sull'asse X, orizzontale, con la vo¬ 
bulazione del generatore. 

L'asse Y (verticale), permette inoltre di operare al 
limite (con singola o doppia traccia) con una sensi¬ 
bilità di 1 mV/cm. 

Ciò è particolarmente importante specie quando si 
opera su circuiti « allo stato solido » con transistori 
o circuiti integrati che operano spesso con livelli molto 
ridotti. 


CARÀTT 


ASSE VERTICALE 
(Canali A e B) 


Sensibilità: regolabile con continuità ed a scatti da 1 mV/cm 
a 2 V/cm. 

Attenuatore: con 11 scatti nelle sequenze 1 - 2 - 5 - 10 - ecc. 
regolazione continua fra uno scatto ed il successivo. Preci¬ 
sione degli scatti ± 3%. 

Banda passante: dalla corrente continua a 100 kHz. 

Massima deviazione: 15 cm fino a 5000 Hz, decresce gradual¬ 
mente a 5 cm a 25000 Hz e successivamente a 1 cm a 100 kHz. 
Presentazione verticale: solo canale A, solo canale B, canale 
A e B alternati con cadenza di 25 Hz (V 2 frequenza di rete). 
Tramite apposito comando di luminosità differenziale è pos¬ 
sibile rendere le tracce di luminosità diverse, al fine di una 
più rapida individuazione dei canali. 


ASSE ORIZZONTALE 

Sensibilità: regolabile con continuità da 50 mV/cm a 0,5 V/cm 
Banda passante: dalla corrente continua a 5000 Hz. 
Impedenza d’ingresso: 100 k il circa. 

Deflessione interna: alla frequenza di rete (50 Hz) con possi¬ 
bilità di variazione della fase di ± 90° circa, regolazione con¬ 
tinua della larghezza. 

ASSE Z (modulazione di intensità) 

Ingresso: possono essere applicati segnali di marcaggio sotto 
forma di « pips » o di impulsi, con polarità di modulazione, 
intensificazione o spegnimento della traccia, selezionabili per 
mezzo di apposito deviatore. 

Sensibilità: sono sufficienti 10 m/Vpp per ottenere una netta 
visione. 

Tubo a raggi catodici: da 12”, schermo rettangolare, traccia 
bianco, media persistenza, reticolo centimetrato. 
Alimentazione: a 220 V ± 10% 50 -i- 60 Hz. 

Dimensioni: rack standard 5 unità 220x425x330 mm. 


VOBULATORE 
EP 2oai R 


PER RICEVITORI DI FILODIFFUSIONE 



uesto vobulatore-marcatore è indispensabile 
per la messa a punto delle curve di risposta 
(ampiezza in funzione della frequenza) dei 
circuiti di selezione operanti all'ingresso dei ricevitori 
per filodiffusione. 

Le caratteristiche che riportiamo forniscono, tra lo 
altro, i dati delle frequenze dei 6 canali adattati dalla 
RAI e della media frequenza impiegata. 


L'impostazione di progetto di questo strumento è 
come si vede sensibilmente discosta da quella dei 
generatori fin qui considerati anche se si è mantenuto 
un criterio professionale. 

La vobulazione è infatti realizzata con un gene¬ 
ratore interno a denti di sega operante alla frequenza 
di 20 Hz, che fornisce anche la tensione di comando 
per la deflessione sull'asse X dell'Oscilloscopio. 
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Fig. 4 - Vista frontale del Vobulatore FD EP 2041R. I co¬ 
mandi sono disposti in modo chiaro, pratico e razionale. E’ 
previsto un attenuatore fino a 110 dB per le frequenze vo- 
bulate ed una uscita per il generatore interno a denti di 
sega (cadenza 20 Hz) per l'asse dei tempi dell'oscillosco¬ 
pio. Cosi come gli altri apparati questo strumento è mon¬ 
tato in un contenitore normalizzato che prevede anche il 
montaggio su di un rack da 19 pollici per eventuali esi¬ 
genze di laboratorio o collaudo. 

1 _ . 



Questo tipo di vobulazione con cadenze di 20 Hz è 
realizzato con un particolare multivibratore che con¬ 
sente un’ampiezza massima di escursione in frequenza 
di ± 20 kHz. 

Si opera, come si vede, con una frequenza nettamen¬ 
te inferiore ai 50 Hz utilizzati nei due vobulatori già 
considerati per permettere una risposta fedele anche 
con circuiti in prova particolarmente selettivi, che 
utilizzano appunto filtri con componenti di alto fattore 
di merito Q. 

Il marcaggio è realizzato mediante commutazione 
del quarzo previsto appositamente per ciascun canale. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

VOBULATORE 

Frequenza centrale: 178 - 211 - 244 - 277 - 310 - 343 - 
1650 kHz, per ciascuna frequenza è possibile effettuare uno 
spostamento del ± 5%. 

Deviazione di frequenza max: ± 20 kHz, costante per cia¬ 
scuna frequenza. 

Cadenza della deviazione: 20 Hz ± 5% con forma d’onda 
a dente di sega. 

Tensione d’uscita: 0,2 V su 75 fi con possibilità di regolazione 
tramite attenuatore ad impedenza costante di 75 fì. 

Impedenza d’uscita: 75 Lì ± 10%. 

Linea zero di riferimento. 

Tensione di uscita: per la deviazione orizzontale dell’Oscillo¬ 
scopio con forma d’onda a dente di sega e con un’ampiezza 
di circa 3 Vpp. e cadenza di 20 Hz. 

Modulazione d’ampiezza: residua inferiore al 10%. 

MARCATORI 

Frequenza: 178 - 211 - 244 - 277 - 310 - 343 - 1650 kHz 
l frequenze ottenute da oscillatore a cristallo selezionabili a 
mezzo dello stesso commutatore del vobulatore. 

Precisione: migliore del 0,1%. 

Presentazione dei segnali marcatori: per ciascuna frequenza 
sono visibili due stretti impulsi distanziati fra di loro di 
± 10 kHz rispetto alla frequenza centrale dell’oscillatore a 
cristallo e un « pip » alla frequenza centrale. Detti impulsi e 
il « pip » saranno sovrapposti direttamente sull’asse « Y » 
dell’oscilloscopio utilizzato. 

Alimentazione: 220 V ± 10% - 50 -r- 60 Hz. 

Dimensioni: 220 x 425 x 230 mm. circa. 

Peso: 10 kg. 


La frequenza dell’oscillatore a quarzo corrisponde 
a quella centrale del canale e permette di ottenere sia 
un marcaggio centrale che due marcaggi laterali equi¬ 
distanti di ± 10 KHz rispetto alla frequenza centrale. 

Nella realizzazione dei marcaggi non si è intensi¬ 
ficato o ridotto la luminosità agendo sull’asse Z come 
nei casi precedentemente considerati. Si è preferito 
invece utilizzare dei segnali costituiti da stretti impulsi 
ben visibili sullo schermo dell’oscilloscopio che per¬ 
mettono di delimitare con facilità i limiti della risposta 
in frequenza di ogni circuito di filtro. 


CONSIDERAZIONI PRATICHE 

Chiudiamo queste note su questa nuova serie pro¬ 
fessionale della UNA con qualche considerazione pra¬ 
tica. 

Gli strumenti qui descritti sono stati realizzati con 
un contenitore unificato che può venire agevolmente 
disposto sia sui tavoli di lavoro di un collaudo di pro¬ 
duzione che, con un montaggio a telaio (rack), nel¬ 
l’ambito di un laboratorio. 

In pratica per il collaudo di ogni curva di risposta 
sarà necessaria almeno una coppia di strumenti e cioè 
uno dei vobulatori-marcatori e l’oscilloscopio. 

I criteri di progetto seguiti ed il largo dimensiona¬ 
mento dei circuiti, tutti allo stato solido, consentono 
inoltre delle condizioni di lavoro tipicamente profes¬ 
sionali e cioè di grande affidabilità e manutenzione 
ridotta al minimo con rapidi e facili interventi. 

Va inoltre notato che praticità di manovra e la 
flessibilità di adattamento ai vari « Standard » di la¬ 
voro tipiche di questi strumenti, apriranno senz’altro 
alla UNAOHM ampia possibilità di mercato anche al¬ 
l’estero e ciò è tanto più vero se si considera che il 
prezzo di vendita è veramente contenuto e interessan¬ 
te date le prestazioni che qui abbiamo illustrato. 
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quarta parte 


IM (Induced Magnet) type cartridge 

Cartuccia nella quale il movimento di poco 
materiale magnetico situato fra magnete e 
bobina produce un'uscita elettrica. 

Crystal type cartridge 

Cartuccia che genera segnali elettrici secon¬ 
do la deformazione fisica -di un materiale 
piezoelettrico. 

Stylus 

Puntina. Generalmente di diamante o zaffi¬ 
ro. La puntina può essere ellittica o conica. 

ALTOPARLANTI 

Ultra Linear Magnetic Speaker 

Nuovo sistema Sony che usa il circuito ma¬ 
gnetico ultra lineare. Non presenta distorsio¬ 
ni. Il circuito comprende due importanti 
novità: 


1 - Mediante la speciale forma di una par¬ 

te dell'asta centrale, l'asta medesima e la 
apertura sono saturate magneticamente. 

2 - La ricopertura di rame dell'asta centra¬ 

le riduce sulla bobina gli effetti indesi¬ 
derabili della voce. 



Conventional Speaker 



j Ce Ite-poi^ 
Gspper p*ate Usiceco il 


Ultra Linear Magnetic Speaker 


Completely sealed System 

Sistema di altoparlanti con cassa perfetta¬ 
mente chiusa. 

Bass reflex System 

Sistema per utilizzare convenientemente la 
energia sonora generata sulla superficie po¬ 
steriore del cono dell'altoparlante. Ottima 
risposta ai toni bassi e dimensioni limitate. 

Full-range speaker 

Singolo altoparlante che riproduce tutte le 
frequenze. 

Tweeter 

Altoparlante per frequenze alte, generalmen¬ 
te sopra i 3 kHz, in un sistema di alta fedel¬ 
tà. 
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Mid-range speaker 

Altoparlante per i toni medi. 

Woofer 

Altoparlante per i toni bassi. 


T 

Crossover frequency 

Frequenza che ripartisce il segnale in arrivo 
in due o più bande da distribuire ai woofer, 
ai mid-range ed ai tweeter. 


Cone speaker 

Altoparlante con diaframma direzionale a 
cono. 



Horn speaker 

Altoparlante a tromba. Molto usato per twee¬ 
ter e mid-range. 



Dome speaker 

Altoparlante a cupola, per toni alti e medi. 



Levei 

f 



F^q_u encj 


Input impedance 

Resistenza elettrica fra i terminali degli al¬ 
toparlanti contro la corrente alternata. Si e- 
sprime in ohm. 

Output sound pressure 

Indica l’efficienza dell’altoparlante. Livello 
di uscita a pressione d’aria a una certa di¬ 
stanza dall’altoparlante. Si esprime in dB/m. 

Maximum power handling capacity 

Massima potenza d’ingresso applicabile al¬ 
l’altoparlante senza provocare eccessiva di¬ 
storsione o guasti. Si esprime in watt. Più al¬ 
to è il numero dei watt, maggiore è la po¬ 
tenza che può sopportare l’altoparlante. 


Bookshelf type speaker System 

Cassa acustica compatta e leggera collocabi¬ 
le in una libreria, tanto in posizione oriz¬ 
zontale quanto verticale. 



Dividing network 

Nei sistemi con più altoparlanti, il segnale 
deve essere ripartito in modo che ogni alto- 
parlante riceva la gamma di frequenza per la 
quale viene usato. Ciò si ottiene con una 
rete filtro elettronica di induttori e conden¬ 
satori, chiamata filtri LC. 


RIPRODUZIONE STEREO 

4-channel stereo System 

Il sistema a 4 canali stereo usa, come dice 
il nome stesso, quattro sorgenti di riprodu¬ 
zione. In una sala da concerto, la riflessione 
del soffitto, dai muri, dal paviménto deter¬ 
minano le caratteristiche ambientali del suo¬ 
no. Gli uditori sentono perciò i suoni diret¬ 
ti e quelli riflessi. Per creare il «realismo di 
una sala da concerto» in un salotto, l’unico 
mezzo è quello di adottare l’impiego del si¬ 
stema stereo 4 canali. Con ciò, ai suoni pro¬ 
venienti di fronte da destra e da sinistra, 
vengono aggiunti quelli collocati posterior¬ 
mente. Se ne ottiene una caratteristica pari , 
alla realtà. Inoltre, gli artisti e i direttori di 
registrazione possono ottenere espressioni 
musicali totalmente nuove. 
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Discrete System (4-4-4 System) 

Quattro canali separati. Quattro sorgenti del 
suono sono collegate a quattro amplificatori 
e altrettanti altoparlanti. 


Tape 


4-ch Tape 
et*. 



C4> 


<4? 


<4> 


Matrix System (4-2-4 System) 

Sistema che codifica quattro segnali in due 
canali combinandoli nella fase complex e 
in relazione all’ampiezza. Questi due segna¬ 
li codificati possono essere convertiti in se¬ 
gnali a 4 canali come all’origine. Aggiungen¬ 
do un decoder, due altoparlanti in più e un 
amplificatore stereo supplementare, un siste¬ 
ma a due canali può essere trasformato in 
4 canali. 

A~ér\ , j , - KS!oJ!l, M&tH* 

Tape etc & 

Mtopp*w *S Encoòe r ^ 


SQ System 

(Stereo Quadraphonic Sound System) 

Matrice ideale per un sistema a 4 canali, stu¬ 
diata dalla SONY e dalla CBS Records. 

Si distingue per la perfetta compatibilità coi 
sistemi stereo a 2 canali, e la possibilità di 
comando indipendente di 4 canali al mede¬ 
simo livello. 

Nel sistema SQ il suono quadrifonico viene 
registrato in studio su un nastro principale 
multi-tracce, poi passato per missaggio su 
nastro a quattro canali. Questi quattro cana¬ 
li vengono poi convertiti in un 2 canali. La 
conversione da 4 a 2 canali è compiuta dallo 
speciale codificatore SQ che produce quattro 
modulazioni sulle registrazioni SQ a due ca¬ 
nali. Queste modulazioni possono essere nuo¬ 
vamente ripartite su 4 canali per mezzo del 
decoder SQ per la riproduzione con 4 alto- 
parlanti posti agli angoli della sala di au¬ 
dizione. 


H=3 Di 

LB „- LF 

Microphones 

RB RF 

Si_cS 


Recording 


Multi-track 
Master Tape 


SQ 4channei 
Master Tape 



Editing or 
Mix ed down 


SQ record,Tape or 
FM broadcast 


Ambience retrieval System (2-2-4 System) 
Questo sistema non ha le stesse caratteristi¬ 
che di un 4 canali ma ci si avvicina. La re¬ 
gistrazione si fa su un usuale sistema a 2 
canali. Nella riproduzione c’è un circuito 
che, limitatamente, può separare i suoni che 
all’origine erano di fianco e dietro. Questi 
possono essere avviati agli altoparlanti po¬ 
steriori. 


Amplifier 


Micrcjpta*** i>"w- ■ M L J "" l -—-<1 

^z^z = 4 =8 

l_. — l - -- 


2-tk 
Tape | 


Cadette 


Ankient 

ter Weri 



Speakers 


SQ records 

Le registrazioni SQ vengono fatte secondo il 
sistema progettato dalla Sony e dalla CBS 
Records. 

Tutti e quattro i canali del nastro principale 
vengono fatti passare attraverso il codifica¬ 
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tore SQ. Il codificatore mantiene i segnali 
dei due fronti senza modificazioni, come 
quelli di una registrazione stereo usuale. 
Provvede anche a due modulazioni circola¬ 
ri addizionali, corrispondenti ai canali po¬ 
steriori. 

Mentre il disco gira e il solco avanza, dal ca¬ 
nale posteriore sinistro si forma un movi¬ 
mento a spirale in senso orario, e dal destro 
un altro in senso anti-orario. Queste due spi¬ 
rali portano il suono dei canali posteriori nel 
sistema SQ. 


L (front) 



Apparecchiatura adatta a combinare quattro 
segnali indipendenti in due, che vengono re¬ 
gistrati su nastri o dischi col sistema a ma¬ 
trice. 




Decoder 

Apparecchiatura per la conversione dei se¬ 
gnali codificati in due canali, in segnali a 
4 canali. * 




Multi-way speaker System 

Sistema che divide gli altoparlanti per varie 
gamme di frequenza. E 3 difficile ottenere la 
riproduzione fedele di tutte le gamme audio 
con un solo altoparlante, a causa della di¬ 
storsione di media frequenza, delle interfe¬ 
renze e della scarsità di direttività. La so¬ 
luzione comune è di separare gli altoparlanti 
secondo le gamme di frequenza. In questo 
sistema, una rete crossover è situata fra lo 
amplificatore di potenza e gli altoparlanti. La 
rete divide le frequenze in due o tre bande 
per la riproduzione con gli altoparlanti più 
adatti. 


Gli altoparlanti di alta qifalità per questo 
sistema sono studiati per una risposta mor¬ 
bida. Ma il sistema non può dare soddisfa¬ 
zione completa a chi desidera le cose per¬ 
fette, per i seguenti motivi: 

1 - Transitorio calo di caratteristiche dovu¬ 

to agli induttori e ai condensatori della 
rete crossover. 

2 - Difficoltà di cambiare le frequenze cros¬ 

sover. 

3 - Possibili cambiamenti di efficienza ne¬ 

gli altoparlanti. 

4 - Se Timpedenza delTaltoparlante a cono 

cambia con la frequenza, la rete cros¬ 
sover non riesce a lavorare e può cau¬ 
sare abbassamenti e picchi nella risposta 
di frequenza. 

A chi vuole una riproduzione di suono più 
adeguata, o intende combinare gli altopar¬ 
lanti secondo il proprio gusto, è raccoman¬ 
dabile il sistema Frequency divided multi- 
channel Amplification System (vedi la de¬ 
scrizione che segue). 


rftH!] Tweeter 


Preamplìfier 


Power 

Crossover 


f 

Amplifier 

Network 


rv 


Mid-range 




Woofer 


Frequency divided multi-channel 
amplification System 

Sistema decisamente superiore per la ripar¬ 
tizione delle gamme di frequenze. 

Le ripartizioni vengono effettuate agli ingres¬ 
si di tre amplificatori separati invece che 
alTuscita. Vantaggi del sistema: 

1 - Accurate frequenze di crossover. Le ca¬ 

ratteristiche di taglio possono essere de¬ 
terminate indipendentemente dalle ca¬ 
ratteristiche di impedenze degli altopar¬ 
lanti. 

2 - Nel crossover sono impiegati solamente 

condensatori e resistenze per cui risulta 
facile cambiare le frequenze. 

3 - Il controllo di livello può essere fatto 

separatamente per ogni gamma di fre¬ 
quenza. 

4 - Il fattore attenuazione non viene in¬ 

fluenzato. 
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tivamente semplice. Questi sono i motivi per 
i quali i microfoni a condensatore hanno ri¬ 
sposte di frequenza più morbide e più am¬ 
pie con eccellenti caratteristiche momenta¬ 
nee, e minori vibrazioni subsoniche. 

Dato che la capacità del trasduttore è molto 
bassa, è necessario un dispositivo ad alta im¬ 
pedenza come una valvola o un FET ampli¬ 
ficatore per estendere la risposta di fre¬ 
quenza. 

Solitamente, la valvola o il FET vengono 
collocati nel contenitore del microfono. Il 
microfono ha quindi bisogno di un’alimenta¬ 
zione per rendere operanti la valvola o il 
FET. Inoltre, un’elevata tensione in c.c. va 
applicata agli elettrodi del trasduttore. Per¬ 
ciò il microfono a condensatore, che offre 
una superba qualità di suono, esige un’ali¬ 
mentazione che, generalmente, v proviene da 
un dispositivo esterno. 


sound wave 


Low-freq. 


Left speaker System 


Right speaker System movable electrode 


Channel dividing amplifier 

Nel sistema di amplificazione con ripartizio¬ 
ne multi-canale di frequenze, detto anche 
crossover elettronico, è possibile un’accura¬ 
ta selezione delle frequenze da adeguare al¬ 
le caratteristiche dell’altoparlante. 

MICROFONI 

Condenser Microphone 

Nel progettare un microfono si può utilizza¬ 
re la variazione di capacità di un condensa¬ 
tore sotto la pressione del suono. 

Un microfono così concepito viene detto mi¬ 
crofono a condensatore (Condenser Micro¬ 
phone) e in tutto il mondo è riconosciuto 
dai tecnici come il migliore. 

Conventional Condenser Microphone 

Come illustrato nella figura il diaframma vi¬ 
bra secondo la pressione del suono in in¬ 
gresso, quindi modifica la distanza che lo 
separa dagli elettrodi fissi. Ciò produce va¬ 
riazioni di capacità fra i due elettrodi, e 
induce una corrispondente corrente dall’ali¬ 
mentazione attraverso «R» (registro). Dato 
che il diaframma può essere molto sottile 
(circa 10 micron) e leggerissimo, la sua ca¬ 
pacità di trasformare la pressione in suono è 
elevatissima al confronto di altri tipi di mi¬ 
crofono. Inoltre, l’ambiente acustico che 
circonda il diaframma condensatore è rela- 



Electret Condenser Microphone 

In luogo dell’alimentazione in c.c. ad ele¬ 
vata tensione, che viene usata nel microfono 
convenzionale a condensatore, l’Electret usa 
un diaframma o elettrodi fissi le cui varia¬ 
zioni avvengono per elettricità statica. Come 
costruzione, l’Electret è fondamentalmente 
uguale al convenzionale (vedi illustrazione). 
Le caratteristiche di rendimento e di fedeltà 
sono praticamente uguali. Ma poiché non 
richiede un’elevata tensione di alimentazio¬ 
ne, può essere accoppiato a un FET in modo 
estremamente semplice. Da ciò risulta la 
compattezza assoluta, la perfetta robustezza, 
unitamente alle tipiche, eccezionali presta¬ 
zioni del microfono a condensatore. 

Nel 1972 i microfoni Electret usati nel mon¬ 
do hanno superato la quantità di tre milioni. 
L’Electret ha contribuito a rendere accessi¬ 
bile al gran pubblico la qualità professiona¬ 
le dell’Hi-Fi. 
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Dynamic microphone 

Detto anche «moving coil type» (a bobina 
mobile). Il microfono dinamico è adatto a 
quasi tutti gli usi dei registratori. L’illustra¬ 
zione mostra la struttura del microfono di¬ 
namico. Dal punto di vista acustico, il mi¬ 
crofono dinamico ha la struttura più com¬ 
plessa, che rende difficile raggiungere l’ac¬ 
curatezza dimensionale cui si deve mirare 
nel progettare modelli di alto rendimento. 
E’ robusto e semplice da usare. Non avendo 
altri elementi elettronici, oltre la bobina mo¬ 
bile, ha basso rumore e vasta gamma dina¬ 
mica. Ma può raccogliere rumori per indu¬ 
zione di campi magnetici esterni. 


HDQrscJ WUtfti 



Omni-directional microphone 

Supponiamo che, con un suono proveniente 
dal punto «A», il microfono generi un’uscita 
di 10 mV. Supponiamo inoltre che dei suoni 
dello stesso livello siano emessi dai punti 
B-C-D. Se il microfono dà ugualmente l’usci¬ 
ta di 10 mV, lo si chiama «omni-direziona- 
le». Lo si può chiamare anche tipo «a pres¬ 
sione» (pressure type), a cagione del prin¬ 
cipio descritto sopra. Cioè, il microfono om- 
ni-direzionale produce la stessa sensibilità 
indipendentemente dalla direzione da cui 
proviene il segnale in arrivo. E’ adatto per 
chi non è molto esperto nell’uso dei micro¬ 
foni, oppure quando si vogliono raccoglie¬ 
re tutti i*suoni e rumori di un determinato 
ambiente. Non va bene, quindi, per registra¬ 
re da una sola fonte musicale. E’ interessan¬ 
te sapere che l’omni-direzionale produce me¬ 
no rumore di «scoppio» e nessun effetto di 
vicinanza, che accentua le basse frequenze 
quando il microfono viene accostato troppo 
alla sorgente del suono. 


A 



Uni-directional (cardioide) microphone 

Il microfono, la cui sensibilità varia a se¬ 
conda della provenienza del segnale in ar¬ 
rivo (il contrario, perciò, dell’omni-dire- 


zionale) viene detto naturalmente «direzio¬ 
nale». Vedi l’illustrazione. Se un segnale 
dello stesso livello viene mandato al micro¬ 
fono dai punti A-B-C-D, e le uscite differi¬ 
scono come nell’esempio seguente, tale mi¬ 
crofono è «direzionale»: 

Provenienza A B C D 
Uscite microfono 6mV 15mV 6mV lmV 
Se, rappresentando questi valori in un gra¬ 
fico, esce la forma di un cuore, il microfo¬ 
no assume il nome di «Uni-direzionale» o 
«cardioide». Diversamente dall’omni-direzio- 
nale, questo microfono è sensibile solamente 
al suono di determinate provenienze. Per¬ 
ciò, quando c’è molto rumore, è possibile 
puntare l’angolo più sensibile alla sorgente 
del suono, respingendo così i rumori non de¬ 
siderati. 

Moltissimi microfoni attualmente in uso ap¬ 
partengono a questo tipo. L’uni-directional 
non deve essere collocato troppo vicino alla 
sorgente di suono perché in tal modo si 
possono generare rumori tipici. 


A 



One-point stereo microphone 

E’ un doppio «uni-direzionale» in quanto co¬ 
stituito da due microfoni di tal tipo, nella 
stessa capsula, rivolti in direzione opposta 
l’uno all’altro. Prende i suoni da destra e 
da sinistra con eccellente effetto stereo. 

La sua elevata sensibilità e le caratteristiche 
di alta fedeltà di questo microfono rendono 
possibili ottime registrazioni stereo anche a 
coloro che non hanno esperienze professio¬ 
nali. 



Lavalier microphone 

Minuscolo e leggero microfono di qualità ec¬ 
cellente. Microfono collana come indica il 
suo nome francese Lavalier, che significa 
«ornamento appeso ad una catenella». Otti¬ 
mo per interviste e per tutti i casi in cui 
occorre un microfono di ridottissime dimen¬ 
sioni. (continua) 


420 


MARZO — 1973 















brevetti 


Chi desidera copia dei brevetti elencati 
può acquistarla presso l’ufficio Brevetti 
ING. A. RACHELI & C. - Viale San Mi¬ 
chele del Carso, 4 - Milano - telefoni 
468914*- 486450. 


n. 857320 

Circuiti convertitori di potenza adatti a 
diversi scopi. 

GENERAL ELECTRIC CO. 

A SCHENECTADY N.Y. USA 


n. 857328 

Sistema per trasmettere informazioni 
su una tratta di trasmissione formata 
da più linee parallele. 

SIEMENS AKT. A BERLINO 
E MONACO GERMANIA 


n. 857330 

Dispositivo per la protezione di un ele¬ 
mento semiconduttore controllabile. 
ROBERT BOSCH GMBH 
A STOCCARDA GERM. 


n. 857331 

Connessione articolata di conduttori 
elettrici. 

SIEMENS AKT. A BERLINO 
E MONACO GERMANIA 


n. 857337 

Relè telecomandato con caratteristiche 
rettangolari. 

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 

A PITT. PA. USA 


n. 857391 

Dispositivo automatico per regolare i 
valori di stiramento. 

ALUTERV ALUMINIUMIPARI 
TERVEZO VALLALAT A BUDAPEST 


n. 857409 

Perfezionamenti ai componenti per in¬ 
stallazioni elettriche domestiche. 

SOC. LE PROTOTYPE INDUSTRIEL 
A GAIRUT SUPERIFUR 
NIZZA FRANCIA 


n. 857431 

Dispositivo per l'infilamento di bobine 
nelle scanalature di statori di macchi¬ 
ne elettriche. 

HEINRICH SCHUMANN 
A LUBECCA GERM. 


n. 857442 

Dispositivo per il collegamento mecca¬ 
nico ed elettrico di piastre di elettrodi. 
SOC. INDUSTRIELLE 
DU CAOUT CHOUC S. A. 

A FLEURIER SVIZZERA 


n. 857482 

Assemblaggio di terminali a bobine. 
AMP. INCORP. 

A HARRISBURG PENNSYL. USA 


n. 857486 

Connettore femmina a linguetta. 
AMP. ITALIA SPA 
A COLLEGNO TORINO 


n. 857501 

Procedimento di determinazione di po¬ 
sizione mediante raggi riflessi. 

ATLAS WERKE A BREMA GERM. 


n. 857524 

Perfezionamento nei ricevitori radar 
anti disturbo. 

COMPAGNIE FRANCAISE 
THOMSON HOUSTON A PARIGI 


n. 857528 

Gruppo di lampade per lampi di luce 
applicabile su una macchina fotogra¬ 
fica. 

SYLVANIA ELECTRIC PRODUCTS INC. 
A WILMINGTON DELAWARE USA 


n. 857534 

Procedimento per isolare sottili con¬ 
duttori elettrici. 

SIEMENS AKT. A BERLINO 
E MONACO GERMANIA 


n. 857550 

Dispositivo di prova per determinare il 
momento d'inerzia di massa. 

CARL SCHENCK MASCHINENFABRIK 
GMBH A DARMSTADT GERM. 


n. 857557 

Dispositivo a soffio magnetico per la 
estinzione dell'arco elettrico. 

MAGGI ERNESTONA A BERGAMO 
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di P. SOATI 



Fra le varie informazioni che si scambiano fra loro 
i radioamatori una fra le più interessanti si riferisce 
alle condizioni locali del tempo meteorologico, cioè 
del WX. 

Riteniamo pertanto del massimo interesse la pubbli¬ 
cazione dei termini ufficiali, che sono usati dai servizi 
meteorologici internazionali, termini che riportiamo 
nella versione italiana ed in quella inglese. 

Per quanto concerne lo stato del cielo le frazioni 
stanno ad indicare la quantità di nubi che coprono 
il cielo stesso, espressa in ottavi. 



STATO DEL CIELO 

Sereno o quasi sereno - clear (oppure cloud o clou- 
dless od anche mainly clear (da 0/8 a 3/8). 

Poco nuvoloso - slight cloudy oppure partly cloudy 
(od anche scattered). (4/8). 

Nuvoloso - cloudy, (5/8). 

Molto nuvoloso - very cloudy (oppure broken), (6/8). 
Quasi coperto - mainly overcast, (7/8). 

Coperto - overcast od anche continuous (8/8). 


PRINCIPALI FENOMENI ATMOSFERICI 


Foschia - mist. Caligine - haze. Nebbia - fog. Pio¬ 
viggine - drizzle. Pioggia - rain. Neve - snow. Rove¬ 
scio - shower. Grandine - hail. Groppo - squali. Tem¬ 
porale - thunderstorm. Groppo temporalesco - thun- 
derquall. Tromba marina - water sput. 

Il groppo è una perturbazione meteorologica che si 
manifesta con un brusco levarsi del vento e che in 
genere è di breve durata. 

Il grado di intensità dei suddetti fenomeni può es¬ 
sere indicato mediante i seguenti termini: 

Debole - slight. Moderato o moderata - moderate. 
Forte - heavy. Molto forte - very heavy o severe. 


VISIBILITÀ (visibility) 



Fig. 1 - Un ottimo ricevitore portatile per gli SWL il SONY 
—150 a 13 gamme, di cui 10 per onde corte, una onde medie, 
una lunghe ed una FM. Semiconduttori: 2 FET, 19 transistori, 
12 diodi, 2 transistori. Alimentazione 12 Vcc, universale ca 
Potenza di uscita: 1,2 W in cc, 5,8 W in ca. Doppia conver¬ 
sione di frequenza in onde corte. (Codice G.B.C. ZZ / 8090-00). 


Mentre i termini che servono ad indicare la visi¬ 
bilità possono essere riferiti tanto ad osservatori a 
terra quanto ad altri sul mare, quelli relativi alla di¬ 
stanza, in metri o chilometri, si riferiscono esclusiva- 
mente ad impiego sul mare. 
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da 

0 a 

200 

m 

molto cattiva 

very bad 





o pessima 


da 200 a 

1000 

m 

cattiva 

bad 

da 

1 a 

4 

km 

scarsa 

poor 

da 

4 a 

10 

km 

discreta 

moderate 

da 

10 a 

20 

km 

buona 

good 

da 

20 a 

50 km 

molto buona 

very good 

più 

di 50 km 


ottima 

excellent 


La visibilità specialmente in CW (telegrafia), si può 
indicare facendo seguire alla sigla VIS, la cifra in 
metri o chilometri oppure la definizione. Ad esempio 
visibilità 100 m si traduce in VIS 100 m oppure 

VIS VERY BAD. 


PER GLI SWL DI RADIODIFFUSIONE 


Diamo un brevissimo elenco di alcune stazioni ra¬ 
diofoniche lontane, che trasmettono sulla gamma delle 
onde medie, e che sono state udite in Italia recente¬ 
mente nelle ore più adatte. La frequenza è espressa 
in kilohertz mentre fra parentesi è eventualmente in¬ 
dicata la potenza in kilowatt. 

AFGANISTAN - Kaboul 540 (25), 1310 (25). Yakatut 
660 (20). 

AFS - REP. SUD AFRICA - Capetown 557, 656, 728 
(15). Durban 566 (10). Pietersburg 989, 1115 (15). 

ARABIA S. - Jedda 647 (1000), Diriyya 587,5 (1200). 
ANTILLE OL. - 800 (500). 

LESOTO - 899 (15). 

BIRMANIA - Rangoon 955 (50/150). 

CILE - Santiago 760 (70), 1140 (50). 

COLOMBIA - Bogotà 570 (100). 

CEYLON - Weeraketiya 600 (75). 


STAZIONI COSTIERE RADIOTELEFONICHE 
DEL MEDITERRANEO 


Dopo aver pubblicato l’elenco delle stazioni co¬ 
stiere italiane che svolgono servizi radiotelefonici nelle 
gamme delle onde medio corte, pubblichiamo anche i 
dati di qualche stazione estera, dello stesso genere, 
sempre relative al mare Mediterraneo. Ore in GMT, 
frequenza in kilohertz. 

GIBILTERRA - ZDK - Lat. 36° 07’ 28” N, Long. 5° 
21’ 03” W - 0,2 kW. 

Frequenze usate: 2182, 2598, 2792 kHz. 

Orario ascolto: 0900 -r 1230; 1530 1930, escluso 

i giorni festivi. 

Trasmissione delle liste traffico su 2598 kHz, dopo 
chiamata su 2182 kHz alle ore 0903 e 1533. 

HUELVA - Lat. 37° 15’ 08” N, Long. 6° 57’ 22” W - 
0,25 kW. 



Fig. 2 - Monoscopio usato dalla Z.D.F. - Zweites Deutsches 
Fernsehen per tutte le stazioM della catena e per emissioni 
provenienti dallo studio di Mainz. 


Frequenze: 2182, 1700 kHz. 

Orario: continuo. 

Lista traffico su 1700 kHz, al 20 minuto di ogni ora, 
dispari. 

ALGECIRAS - Lat. 36° 05’ 55” N, Long. 5° 28’ 23” W 
- 0,25 kW. 

Frequenze: 2182, 1738 kHz. 

Orario: 0500 ■+■ 2000. 

Lista traffico su 1738 kHz, al 5° minuto di ogni ora 
pari. 

MALAGA - Lat. 36° 43’ 12” N, Long. 4° 25’ 10” W - 
0,15 kW. 

Frequenze: 2182, 1866 kHz. 

Orario: 0400-h 1300, 1700 -r- 2400. 

Liste traffico su 1866 kHz, al 50° minuto di ogni ora 
pari. 



Fig. 3 - Monoscopio, tipo T05 Telefunken, usato dalle sta¬ 
zioni WDR-1 (Westdeutscher Rundfunk - Kòln). La lettera al 
centro del quadro in basso, si riferisce al trasmettitore. 
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Fig. 4 - Monoscopio elettronico usato dalle stazioni della ca¬ 
tena WDR-3. 


ALMERIA - Lat. 36° 49’ 00” N, Long. 2° 28’ 00” W - 
0,25 kW. 

Frequenze: 2182, 1781 kHz. 

Orario: 0700 2100. 

Liste traffico su 1781 kHz, al 15° minuto di ogni 
ora pari. 

ALICANTE - Lat. 38° 20’ 35” N, Long. 0° 29' 08” W 
- 0,25 kW. 

Frequenze: 2182, 1690 kHz. 

Orario: continuo. 

Liste traffico 1690 kHz, al 40° minuto di ogni ora 
dispari. 

EL GRAO - EAV - Lat. 39° 26' 54” N, Long. 0° 18' 
12 W - 0,2 kW. 

Frequenze: 2182, 1680 kHz. 

Orario: continuo. 

Lista traffico su 1680 kHz, al 20° minuto di ogni 
ora pari. 

BARCELONA - EAB - Lat. 41° 22’ 58” N, Long. 2° 
IL 37” E - 0,25 kW. 

Frequenze: 2182;* 1730 kHz. 

Orario: continuo. 

Lista traffico su 1730 kHz, al 10° minuto di ogni ora 
pari. 

PALMA DE MALLORCA - EAO (Is. Baleari) - Lat. 
39° 31' 54” N, Long. 2° 43' 18” E - 0,25 kW. 
Frequenze: 2182, 1740 kHz. 

Orario: continuo. 

Liste traffico su 1740 kHz, al 50° minuto di ogni 
ora dispari. 

MARSIGLIA - FFM - Lat. 43° 19’ 00” N, Long. 5° 
21' 00” E - 1 kW. 

Frequenze: 2182, 1906, 1939, 2628, 3795 kHz. 
Orario: continuo. 

Lista traffico su 1906 kHz al 10° minuto di ogni ora 
dispari. 

GRASSE - TKM - Lat. 43° 39' 30” N, Long. 6° 55’ 
00” E - 0,3 kW. 


Frequenze: 2182, 1834, 2649, 3722 kHz. 

Orario: continuo. 

Trasmissione delle liste traffico su 2649 kHz, al 33° 
minuto di ogni ora pari dalle ore 0633 alle ore 2233. 

MALTA - 9HD - Lat. 35° 55’ 15” N, Long. 14° 29’ 
24” E - 2 kW. 

Frequenze: 2182, 2625, 2622 kHz. 

Orario: 0800 -f- 0830, 1600 1630. 

Lista traffico su 2625 kHz, alle ore 0803 e 1603. 


DX CONTEST DELI * RADIO SVEDESE 

Il 28 febbraio 1948 la radio svedese iniziava le 
emissioni, in lingua inglese, della rubrica intitolata 

« Sweden Calling DX ». 

La potenza di uscita dei trasmettitori di quell’epoca 
si aggirava sui 12 kW e in tempi successivi fu por¬ 
tata, gradatamente, alla potenza attuale di 100 kW. 

Nei prossimi mesi entreranno in funzione i due 
nuovi trasmettitori di Hòrby e quello di Karlsborg, 
vicino a Stoccolma, aventi ciascuno la potenza di 
oltre 500 kW. 

Per festeggiare entrambi i due avvenimenti la radio 
svedese organizza un contest di tutti i DX, in lingua 
inglese, provenienti da qualsiasi parte del mondo, du¬ 
rante il periodo compreso fra il 1 marzo ed il 7 marzo 
del corrente anno. 

Vincitore sarà proclamato V SWL che avrà: 

a) individuato il maggior numero di programmi DX; 

b) elencato il maggior numero di elenchi trasmessi 
in questi programmi. 

Numerosi premi saranno riservati anche agli altri 
partecipanti. 

I log dovranno essere inviati al seguente indirizzo, 
non oltre ITI marzo (data del timbro postale). 

DX Contest Radio Sweden 
S - 105 - 10 STOCKOLM (Svezia) 


SERVIZIO VHF 

DALLA STAZIONE. RT M ANCONA 

Presso la stazione RT di ANCONA RADIO è stato 

attivato in via definitiva il servizio radiotelefonico ma¬ 
rittimo VHF con le seguenti modalità: 

1. Pascolto viene effettuato con orario continuo sul I 
canale 16. 

2. Canali di servizio: 25, 26 e 27. Il canale 25 è quel¬ 
lo di servizio gli altri due di scorta. 

3. I bollettini METEOMAR sono effettuati sul cana¬ 
le 25, con preavviso sul canale 16 alle seguenti 
ore GMT: 0135, L735, 1335 e 1935. 

4. Le liste traffico VHF sono effettuate ogni ora 
dalle 0515 alle 2115 sul canale 25. 

5. In via sperimentale sono ammesse conversazioni 
radiotelefoniche da e per navi, comprese quelle 
da pesca, da diporto e lussorie anche quando si 
trovano in sosta nei porti nazionali. 
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la tecnica delle teleriparazioni 


terza parte di P. SOATI 


IMPARIAMO A INDIVIDUARE 
LE ANOMALIE DEI TELEVISORI 
GUARDANDO LE IMMAGINI 


segnali piuttosto intensi che provengono da 
stazioni radioelettriche come quelle dei radio- 
amatori, di radiodiffusione, dei CB, dei ser¬ 
vizi mobili o di genere similare, possono provocare 
notevoli disturbi ai ricevitori televisivi. 

I segnali perturbatori a frequenza video in questo 
caso si formano nel circuito rivelatore video e sono do¬ 
vuti alla frequenza differenziale che si ha fra il segnale 
televisivo desiderato e la frequenza fondamentale, od 
anche un'armonica, dell'emissione perturbatrice. 

Questi segnali perturbatori vanno così a sovrapporsi 
al segnale che dà luogo all'immagine sullo schermo, 
provocando una ulteriore modulazione del fascio elet¬ 
tronico del tubo a raggi catodici di modo che si verifica 
l'alterazione dell'immagine stessa. 

Anche i segnali che sono irradiati dall'oscillatore 
locale di un ricevitore televisivo o di radiodiffusione, 
che si trovi a breve distanza, possono essere l'origine 
di disturbi dello stesso genere. 

Se l'emittente che provoca il disturbo non è mo¬ 
dulata, le anomalie si manifestano sotto forma di 
righe o bande oblique, verticali od orizzontali, scu¬ 
re o chiare, il cui numero e la disposizione variano 
in funzione della frequenza del battimento tra il segna¬ 
le televisivo e quello perturbatore. 

Se invece l'emittente che disturba è modulata in am¬ 
piezza, si vedranno comparire sullo schermo delle linee 
tratteggiate incrociate, oltre alle barre orizzontali o ver¬ 
ticali. Qualora il disturbo sia dovuto ad emittenti radio¬ 
foniche l'anomalia assume la nota forma di «barre di 
modulazione». 

Per quanto concerne i disturbi provocati dalle emis¬ 
sioni a modulazione di frequenza, siccome il loro se¬ 
gnale varia entro un'ampia gamma di frequenze, essi 
danno luogo alla comparsa sull'immagine di linee irre¬ 
golari ondeggianti e punteggiate, mentre l'andamento 
riprende la forma che abbiamo sopra indicata, in que¬ 
gli intervalli in cui non si ha modulazione. 

Quando i disturbi sono di forte intensità l'immagine 
sullo schermo del televisore può assumere un anda- 
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mento negativo ed in tal caso, sovente non è accompa¬ 
gnata da linee, barre od altri fenomeni. 

Le figure dal n. 29 al n. 39 si riferiscono per l'ap¬ 
punto a dei disturbi che sono provocati da emissioni 
radioelettriche. 


1° caso 

Immagine: figura 29. 

Alterazione: Immagine con rete di linee tratteggiate 
che raramente sono stazionarie. Esse in genere cam¬ 
biano di direzione o si modificano formando dei reti¬ 
coli differenti, come disegno. 

Causa: portante non modulata di stazione radioelet¬ 
trica in genere. Oscillatore locale di radioricevitori. 
Generatori di segnali di prova o di misura. 



Fig. 29 
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2° caso 

Immagine: figura 30. 

Alterazione: righe o strisce verticali o leggermente 
oblique che possono anche cambiare di direzione for¬ 
mando dei disegni differenti. 

Causa: portante non modulata di stazione radioelet¬ 
trica in genere. Oscillatore locale di ricevitore vicino. 
Generatore di segnali di prova o di misura. Installa¬ 
zione di apparecchi ad alta frequenza in genere. 


4° caso 

Immagine: figura 32. 

Alterazione: gruppi verticali di tratti obliqui spa¬ 
ziati due volte la distanza dell'interlinea. Essi possono 
cambiare di direzione o di disposizione. 

Causa: anche in questo caso, come i precedenti, la 
anomalia è dovuta a delle portanti non modulate dello 
stesso genere di quelle più sopra indicate. 


3° caso 

Immagine: figura 31. 

Alterazione: strisce leggermente oblique e molto 
contrastate , con ondulazioni allineate fra loro orizzon¬ 
talmente. 

Causa: portante non modulata dovuta a stazione ra¬ 
dioelettrica in genere, ad oscillatore locale di radiori¬ 
cevitore, ad installazioni ad alia frequenza. 



Fig. 31 


5° caso 

Immagine: figura 33. 

Alterazione: immagine negativa; in qualche caso si 
nota anche la presenza di una trama verticale. La 
struttura del disegno può variare agendo sul comando 
di contrasto od interrompendo la sincronizzazione. 
Causa: anomalia dovuta alla presenza di una forte 
portante non modulata dovuta ad una emittente radio¬ 
elettrica, generatori di segnali di prova o di misura 
od altre emissioni ad alta frequenza. 



Fig. 33 
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6° caso 

Immagine: figura 34. 

Alterazione: reticolo verticale obliquo o tratteggia¬ 
to , suddiviso in strisce orizzontali la cui posizione in 
genere è irregolare od è fluttuante ritmicamente. 
Causa: emissione radioelettrica a modulazione di am¬ 
piezza. Armonica della media frequenza di un se¬ 
gnale modulato in ampiezza (ad esempio della media 
frequenza video). Interferenza dovuta alle medie fre¬ 
quenze interne del televisore. 


8° caso 

Immagine: figura 36. 

Alterazione: rete di linee tratteggiate oblique fluttuanti 
ritmicamente. 

Causa: emissione radioelettrica modulata. Oscillato¬ 
re locale di un ricevitore supereterodina. 


7° caso 


9° caso 


Immagine: figura 35. 

Alterazione: immagine ricoperta da una trama simi¬ 
le a quella di un tessuto con righe verticali increspate. 
Causa: emissione radioelettrica in genere. Oscilla¬ 
tore locale di un ricevitore supereterodina. 


Immagine: figura 37. 

Alterazione: strisce verticali o leggermente oblique 
che cambiano, in genere , di forma e di inclinazione. 
Causa: emissione radioelettrica. Oscillatore locale di 
un ricevitore supereterodina. 
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Tipo standard 


in ricezione EFR-RAB40K2 . . 
in trasmissione EFR-OAB40K2. 


QQ/0178-00 
QQ/0178-02 


Fig. 5S 
10° caso 

Immagine: figura 38. 

Alterazione: apparenza dell’immagine simile a quel¬ 
la del caso 7. Il disegno può subire degli slittamenti 
ma l’effetto d’insieme resta praticamente costante. 
Causa: emissione modulata in frequenza. Armonica 
della media frequenza di un segnale modulato in fre¬ 
quenza. Interferenza dovuta alla media frequenza in¬ 
terna del televisore (canale audio). 


microfoni ceramici 

ultrasonici 


di elevate prestazioni 


L’elemento sensibile, di concezione completamente 
nuova è costituito da due dischi ceramici 
piezoelettrici e da un risonatore conico d’alluminio. 

■ Elevata sensibilità > -67 dB/V/jxBar 

■ Eccezionale resistenza aH’umidità e temperatura 

■ Notevole stabilità elettrica e meccanica 

■ Dimensioni alquanto ridotte (in particolare per i tipi 
EFR-RSB40K2 ed EFR-OSB40K2). 

■ Centro frequenza in ricezione: 40,0 ±1,0 kHz 

in trasmissione: 41,0 ±1,0 kHz 

■ Larghezza di banda (a -6dB): > 3,5 kHz 

■ Direzionalità: la variazione di sensibilità è < 7,5 dB 

in un angolo di 60° 

■ Gamma di temperatura: -20 +60°C 
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in ricezione EFR-RCB40K2 . . QQ/0178-04 
in trasmissione EFR^QCB40K2. QQ/0178-06 


Fig. 59 


(continua} 
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Tipo miniatur a 

Dimensioni: al naturale 


in ricezione EFR-RSB40K2 . . QQ/0178-08 
in trasmissione EFR-0SB40K2. QQ/0178-10 


APPLICAZIONI 

Questi microfoni vengono utilizzati non solo come 
trasduttori in ricezione, ma anche in trasmissione 
come nei dispositivi di controllo a distanza per 
televisori, apparecchi stereofonici, registratori, 
dispositivi di allarme, verificatori di ermeticità all’aria, 
comandi di porte automatiche, interruttori ultrasonici. 


G.B.C. Italiana - RECIV division 
Componenti per elettronica civile 


11° caso 

Immagine: figura 39. 

Alterazione: tratti di linee brillanti che, periodica¬ 
mente aumentano di spessore. Tali tratti in genere so¬ 
no spaziati con regolarità. 

Causa: installazioni di radar , radiorilevatori od al¬ 
tri sistemi di questo genere. 





















di P. SO ATI 



questo mese 
parliamo di • •• 


L’ELETTRONICA 
E LA SICUREZZA IN MARE 


a radio e Velettronica, che ormai sono elemen¬ 
ti indispensabili per le navi delle marine da 
guerra e mercantile, stanno attualmente affer¬ 
mandosi anche nel campo delle imbarcazioni da dipor¬ 
to. La dimostrazione di ciò si è avuta al recente salone 
nautico di Genova in cui si sono potuti ammirare degli 
apparecchi di notevole interesse. 

Considerato il sensibile sviluppo dell’attività turisti¬ 
ca in mare e la richiesta di dispositivi elettronici che 
siano in grado di completare le attrezzature di bordo, 
riteniamo utile segnalare alcuni fra gli apparecchi meno 
conosciuti che certamente attireranno l’attenzione dei 
molti lettori che sono interessati a questo argomento. 

RICETRASMITTENTI DI EMERGENZA 
CALL-BUOY 

Gli apparecchi noti con il nome inglese di Call-buoy 
per le loro caratteristiche non sono soggetti ad alcuna 
licenza ministeriale ed il loro impiego è libero essendo 
limitato ai casi di emergenza. 

La figura 1 si riferisce ad un call-buoy, funzionan¬ 
te nella frequenza marittima di soccorso di 2182 kHz. 
Il piccolo ingombro, la sua funzionalità ed il basso co¬ 
sto, nei confronti dei normali apparecchi ricetrasmit¬ 
tenti, sono di notevole interesse per coloro che non de¬ 
siderano sostenere le spese di installazione e detenzio¬ 
ne di un apparecchio radiotelefonico SSB. 

L’apparecchio call-buoy illustrato in figura 2, an- 
ch’esso completamente transistorizzato è completamen¬ 
te stagno e può galleggiare sull’acqua. Sintonizzato 
sulla frequenza fissa di 2182 kHz ha una portata effet¬ 
tiva di oltre 46 miglia marine (ogni miglio corrisponde 
a 1853 m). Si tratta di un apparecchio consigliabile 



Fig. 1 - Apparecchio Call-Buoy funzionante nella frequenza di 
soccorso marittimo di 2182 kHz. 


alle piccole imbarcazioni e, come apparecchio di emer¬ 
genza, anche alle unità maggiori. Il suo peso, senza pi¬ 
le, è di 2,650 kg, le sue dimensioni 10x12x48 cm. 

Lo stesso modello può essere fornito con dispositi¬ 
vo di allarme che è costituito da un circuito supple¬ 
mentare che consente l’emissione di un segnale modu¬ 
lato disturbatore per richiamare l’attenzione di coloro 
che sono in ascolto sulla frequenza di 2182 kHz. 

Per la detenzione di questo apparecchio non è ri¬ 
chiesta alcuna abilitazione e non è necessario pagare 
delle tasse. 
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Fig. 2 - Call-Buoy, anch’esso completamente transistorizzato e 
stagno funzionante su 2182 kHz e con portata di 46 miglia. 
Questo apparecchio può galleggiare sull’acqua. 


RADIOFARO DI EMERGENZA 

La figura 3 si riferisce ad una piccola stazione tra¬ 
smittente di segnali che sono radiogoniometrabili nelle 
frequenze di 121,5 MHz e 243 MHz. Tali frequenze 
sono impiegate dagli aerei civili e militari per le loro 
chiamate di emergenza e perciò sono quasi continua- 
mente ascoltate. Siccome con questo piccolo trasmet¬ 
titore è possibile fare pervenire il segnale di soccorso 
anche ad una distanza di oltre 150 miglia (verso un 



Fig. 3 - Radiofaro di emergenza funzionante sulle frequenze 
usate dagli aerei civili e militari di 121,5 MHz e 243 MHz. 



Lettura digitate 


Lettura a quadrante 


Campo magnetico 


Scalo 
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Trasduttore 




Fig. 4 - Indicatore di velocità con contamiglia con trasduttore 
piatto e funzionamento elettromagnetico, (modello analogico 
e modello digitale). 


aereo che voli a 3.000 m di altezza) e le probabilità 
di essere localizzati diventano maggiori. 

Le dimensioni del radiofaro di emergenza sono di 
poco superiori a quelle di un normale pacchetto di 
sigarette . 

Il radiofaro è completamente stagno e il suo fun¬ 
zionamento può essere facilmente controllato; una sa¬ 
goletta permette di tenerlo legato al polso durante la 
permanenza in acqua. 



Fig. 5 - Indicatore di velocità elettronico, allo stato solido, 
per piccole imbarcazioni. 
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Il suo peso è di 280 g, Vautonomia è di 60 ore alla 
temperatura di 10 °C e di 24 ore a 4 °C. 

INDICATORE DI VELOCITA’ 

La figura 4 si riferisce ad un nuovo indicatore di ve¬ 
locità con contamiglia munito di trasduttore piatto a 
funzionamento elettromagnetico e particolarmente u- 
tile ai possessori di imbarcazioni da regata. 

Il trasduttore, sistemato a filo di scafo, e pertanto 
privo di qualsiasi protuberanza, elimina ogni attrito 
e possibilità di rottura. La parte sensibile del trasdut¬ 
tore è impregnata di una sostanza gommosa che elimi¬ 
na la formazione di vegetazione marina per la durata 
di 5 anni. Tale strumento viene fornito in due versioni 
distinte e precisamente: 

Modello ANALOG, con indicatore ad ampio qua¬ 
drante (0 125 mm) di facile lettura, per la sistema¬ 
zione nel pozzetto. L'indicatore è munito di luce rossa 
per la visione notturna. Lo strumento può essere for¬ 
nito con scale 0 12, 0 24, 0 -f- 40 nodi. Ognuna 
di queste scale può essere suddivisa a sua volta in tre 
sottoscale sfruttando Unterà circonferenza dell'indi¬ 
catore in modo da rendere percettibile qualsiasi varia¬ 
zione di velocità. 

Modello DIGITALE, con visione istantanea della 
velocità a sistema digitale. Anche questo modello è 
munito di un contamiglia e può essere fornito per sca¬ 
le da 0 -f 12, 0 -r- 24 e 0 ~ 40 nodi. 

L'indicatore a sua volta può essere del modello con¬ 
solle o da incasso. 

INDICATORE DI VELOCITA’ ELETTRONICO 

Si tratta di un indicatore di velocità elettronico (fi¬ 
gura 5), allo stato solido destinato alla nautica da di¬ 
porto ed in modo particolare ai possessori di piccole 
imbarcazioni. 

E' costituito da un indicatore a tenuta stagna e da 
un trasduttore retrattile ad elichetta; questa disposi¬ 
zione ne assicura una migliore manutenzione ed una 
maggiore sicurezza. Il quadrante può essere fornito 
di scala da 0 a 10 nodi oppure da 0 a 20 nodi. 

L'apparecchio, che è adatto per l'impiego a bordo di 
scafi a vela o a motore, funziona con pile incorporate 
e, dato il basso assorbimento (16 mA), ha una auto¬ 
nomia di oltre 300 ore. 

L'installazione è molto semplice ed il suo prezzo 
di listino al pubblico è di lire 86.500. 

PILOTA AUTOMATICO 

In figura 6 è illustrato il sistema pilota COMMAND 
realizzato in Inghilterra dalla Space Age Electronics 
secondo delle concezioni tecniche assolutamente nuove. 
Tali tecniche hanno origine da studi condotti in campo 
militare ed hanno consentito la realizzazione di questo 
pilota automatico che ha, quale caratteristica fonda- 
mentale, un elemento sensibile che non è costituito 
nè da un giroscopio nè da una bussola magnetica, ele¬ 
menti questi che sono indispensabili per i piloti auto¬ 
matici di tipo convenzionale. 



Fig. 6 - Pilota automatico Command per piccole imbarcazioni 
costruito dalla Space Age Electronics, con elemento magneto- 
elettronico Electro Polar Locking (E.P.L.), che sostituisce i 
giroscopi e le bussole magnetiche. 


Il sistema del Command sfrutta un elemento magne- 
to-elettronico, noto con il nome di Electro Polar Lock¬ 
ing (E.P.L.) che dà al pilota automatico caratteristiche 
del tutto nuove ed esclusive di maneggevolezza e sem¬ 
plicità di funzionamento e di installazione. 

Le principali caratteristiche del Command sono le 
seguenti: 

a) facile governo di tutti i tipi di imbarcazione , grazie 
ad un calcolatore analogico collegato all'E.P.L. 



Fig. 7 - Eco scandaglio a lettura digitale Digi Sounder 600 per 
misure di profondità e ricerca di banchi di pesci fino a 180 m 
di profondità. 
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Fig. 8 - Indicatore di velocità funzionante sul principio dello 
effetto Doppler. 

b) calcolo della esatta angolazione del timone. 

c) riduzione del consumo di energia, della possibili¬ 
tà di guasti ed eliminazione di bruschi arresti in 
quanto il motore del pilota automatico riceve istru¬ 
zioni dal suddetto calcolatore analogico. 

d) eliminazione di possibili cause di avaria in quanto 
non vengono impiegati relè elettromeccanici per il 
controllo del motore. 

e) estrema facilità di montaggio. 

Il prezzo al pubblico di questo apparecchio, che 
certamente incontrerà il favore di molti possessori di 
imbarcazioni anche di limitate dimensioni, è di sole 
498.000 lire. 

ECO SCANDAGLIO A LETTURA DIGITALE 

In figura 7 è mostrato Vultimo scandaglio elettronico 
a circuito completamente transistorizzato costruito ne¬ 
gli Stati Uniti dalla Unimetrics e che consente il rile¬ 
vamento del fondo e dei banchi di pesci con lettura di¬ 
gitale in piedi o braccia. 



Fig. 9 - Un piccolo ed efficiente radiogoniometro per piccole 
imbarcazioni per il rilevamento dei radiofari e delle stazioni 
di radiodiffusione. 


Il Digi Sounder 600, indica la profondità fino a 
180 m circa ed è munito di selettore per la scelta della 
scala in piedi od in braccia nonché di selettore per la 
ricerca dei banchi di pesci o del fondo marino. 

Lo strumento dispone altresì di un sistema di allar¬ 
me che scatta quando si è raggiunta la profondità pre¬ 
stabilita. 

Il pannello frontale è munito di cinque finestrelle 
sulle quali appariranno di volta in volta , illuminate, 
le varie prestazioni dell'apparecchio e precisamente: 

1) fish (pesce) 

2) alarm (allarme) 

3) feet (piedi) 

4) fathoms (braccia) 

5) over (fondale superiore alla portata). 

Il Digi Sounder 600 è estremamente compatto ed è 
costruito con materiale resistente all'acqua ed alla cor¬ 
rosione. Il trasduttore è del tipo a passaggio scafo, ed 
è munito di un cavo di connessione lungo 4,5 m. 

INDICATORE DI VELOCITA’ DOPPLER 

In figura 8 è visibile l'indicatore di velocità doppler, 
realizzato dalla Space Age Electronics, il cui funziona¬ 
mento si basa sul principio della velocità del suono 
nell'acqua e sull'effetto Doppler; principio questo che 
è stato usato per la prima volta nel campo della nauti¬ 
ca di diporto. 

Questo apparecchio ha per caratteristica fondamen¬ 
tale un trasduttore privo di etichetta o di strumenti si¬ 
mili che sono soggetti a facili rotture o bloccaggi. 

Il trasduttore, di tipo passante, di forma aerodina- 
mica e di piccole dimensioni, è inattaccabile tanto dagli 
acidi quanto dalle reazioni elettrolitiche. Esso tra¬ 
smette un segnale ultrasonico ad alta frequenza, una 
piccola parte del quale viene riflessa nuovamente verso 
di esso. La differenza di frequenza tra il segnale tra¬ 
smesso e quello riflesso, viene tradotta in velocità e 
distanza dal calcolatore dello strumento a mezzo di 
circuiti logici. La informazione così ottenuta è visibi¬ 
le su un quadrante e sul contamiglia. 

Il quadrante rileva la velocità istantanea sulle scale 
0 8 e 0 40 nodi. 

Una lancetta rossa, rotabile a mano, permette di sta¬ 
bilire un riferimento per calcolare le piccole variazioni 
di velocità. 

Il contamiglia registra le variazioni da 0,001 fino a 
9999,9 miglia. 

A richiesta può essere fornito un ripetitore dello 
strumento principale. 

La figura 9 si riferisce ad un radiogoniometro auto¬ 
matico Master 005 adatto alla ricezione delle gamme 
delle onde lunghe, medie e corte fino a 4,5 MHz. Que¬ 
sto RDG è munito di antenna loop e il suo funziona¬ 
mento è talmente semplice che il suo uso è consi¬ 
gliato anche per imbarcazioni di piccole dimensioni. 
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di ALLIGATORE Alberto 


l’angolo 
del €B 



UN UOMO 

DAI MIRACOLI FÀCILI 


O ntervistato dal nostro in¬ 
viato Alligatore Alberto, 
Mr. Sommerkamp, che ha 
legato il suo nome ai più prestigiosi 
apparecchi per radioamatori e 
CBiers, si è rivelato come Persona 
amabile e sensibile ai problemi che 
travagliano gli utenti dei suoi ba¬ 
racchini. 

Mr. Sommerkamp è la classica 
contraddizione della concezione 
teutonica che noi, volubili mediter¬ 
ranei ci siamo fatti. Sempre con 
il sorriso sulle labbra, egli ha fatto 
della tranquillità la sua filosofia. 
Anche di fronte a imprevisti o con¬ 
trattempi, Mr. Sommerkamp man¬ 
tiene una calcolata calma e ha 
sempre una frase, un’azione riso¬ 
lutiva per tutto. Questa l’immagine 
che conserviamo dopo avere lascia¬ 
to il suo ufficio al termine dell’in¬ 
tervista di cui riportiamo le bat¬ 
tute più salienti. 

Sperimentare Mr. Sommerkamp, 
lei conosce la situazione in Italia 
e sa come si stiano battendo i 
CBiers per l’ottenimento della libe¬ 
ralizzazione della loro banda. Qua¬ 
li sono le sue idee in proposito? 

Mr. Sommerkamp Seguo con 
molto interesse gli sviluppi della 
pacifica lotta condotta con abne¬ 
gazione da tutti i CB italiani e non 

* 
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solo per interessi personali, preciso 
subito. Ho molti amici tra di loro 
e appunto tramite loro mi sono 
permesso di finanziare, a suo tem¬ 
po, iniziative volte a fare cono¬ 
scere questo hobby altamente so¬ 
ciale. E’ fuori dubbio che io sia 
favorevole alla liberalizzazione del¬ 


la frequenza dei 27 MHz in quanto 
fin dal periodo della mia gioventù 
mi dilettavo nel campo delle rice- 
trasmissioni. 

Sperimentare Quale pensa sarà 
l’esito di questa chiamiamola «bat¬ 
taglia burocratica»? 



Mr. Sommerkamp (al centro) con i suoi apparati omonimi ha consentito a migliaia 
di appassionati di allacciare nuove amicizie sia nella CB sia tra continenti tra 
gli OM. Eccolo, sempre cordiale, in una foto di repertorio in occasione della pre¬ 
sentazione dell'ultimo gioiello: il TS 288. 
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Mr. Sommerkamp Sono troppi gli 
usi benefici della banda cittadina 
per non raggiungere lo scopo. Il 
grosso del pubblico è stato conqui¬ 
stato da tutte le imprese umanita¬ 
rie dei CBiers e anche le autorità, 
se veramente sono rappresentanti 
democratici della nazione, dovran¬ 
no accettare una grossa realtà. 

Sperimentare Passeremo ora bre¬ 
vemente al confronto con i radio- 
amatori. Lei pensa che il radianti¬ 
smo sia passato di moda? Le nuove 
leve come vedono la questione: 
preferiscono le comunicazioni in¬ 
ternazionali regolari o si acconten¬ 
tano delle chiacchierate urbane mo¬ 
mentaneamente abusive? 

Mr. Sommerkamp Vi è molta ma¬ 
lizia in questa domanda ma i fatti 
sono troppo macroscopici per poter 
farmi cadere in un tranello. La ve¬ 
rità è questa: OM e CB sono com¬ 
pletamente differenti tra loro e non 
si può fare alcun raffronto pur 
svolgendo apparentemente lo stesso 
hobby. In Germania, ad esempio, 
si vendono un'infinità di apparec¬ 
chiature per 27 MHz ma l'anno 
scorso vi è stato un aumento del 
20% dei radioamatori. Niente crisi 
dunque, almeno da noi, non so qui 
in Italia, ma non credo. 

Sperimentare Veniamo a ciò che 
la riguarda personalmente: come è 
organizzata la vendita della linea 
«Sommerkamp» in Italia? E l'as¬ 
sistenza? 

Mr. Sommerkamp Sono quasi tre 
anni che la collaborazione con la 
G.B.C. Italiana dà frutti positivi. 
Poco meno di cento punti di ven¬ 
dita assicurano la distribuzione ca¬ 
pillare e soprattutto l'assistenza. 

A questo proposito vorrei espri¬ 
mere il mio stupore nel constatare 


quanti privati pratichino importa¬ 
zioni più o meno legali della vicina 
Svizzera con l'effimero scopo del 
risparmio. La diversa tassazione 
Svizzera concede circa il risparmio 
medio del 10% sulle apparecchia¬ 
ture piccole e molto meno a causa 
del trasporto più difficoltoso per 
quelle ingombranti. Ebbene se si 
considera solo il costo del viaggio 
già non si vede più alcun utile e 
poi in caso di guasti? 

Tutti i nostri apparecchi hanno 
l'apposita garanzia italiana che 
avendo alle spalle un'organizza¬ 
zione come la G.B.C. Italiana è 
un elemento di sicurezza per lo 
acquirente. 

Sperimentare Eppure le voci sul 
risparmio sugli acquisti oltr'Alpe 
parlano del 20 o anche del 30%. 

Mr. Sommerkamp E' vero ma 
non per la nostra marca. La serietà 
con cui abbiamo condotto la poli¬ 
tica di vendita in tutta Europa 
non può assolutamente consentire 
queste sperequazioni, a meno che 
i negozianti vogliano rimetterci. 

Ad esempio a Zurigo il più gros¬ 
so rivenditore locale concede effet¬ 
tivamente il 30% ma per i miei 
apparecchi il margine non bastereb¬ 
be. 

Sperimentare II 30% su quali 
marche? 

Mr. Sommerkamp Be'... per le al¬ 
tre, no? 

Sperimentare E' vero che il suo 
gruppo finanziario giapponese è 
azionista della fabbrica che produ¬ 
ce gli apparecchi Lafayette in Giap¬ 
pone? Se è così che novità dovrem¬ 
mo aspettarci? 

Mr. Sommerkamp Mi spiace de¬ 
luderla ma non ne so nulla. 


VELOCE PRESENTAZIONE 
DI UN BARACCHINO 
PER TUTTI 


La G.B.C. Italiana, esclusivista 
per l'Italia dei prodotti della 
TENKO BRAND INT., presenta il 
più economico ricetrasmettitore 23 
canali tutti quarzati 5 W. 

E' superfluo, usare aggettivi esal¬ 
tanti per definire l'OMC-23. In ef¬ 
fetti questo baracchino si presenta 
rivestito di umiltà e si rivolge a 
tutto quel pubblico che volendo ini¬ 
ziare con il massimo delle soddisfa¬ 
zioni (23 canali) bada anche a 
quelle inutili cose che si chiamano 
lire. Si rivolge a coloro per cui 
le lucette che si accendono, le spie 
luminose tipo albero di natale, le 
caratteristiche rivoluzionarie ed ec¬ 
cezionali, il famoso fumo senza 
arrosto insomma, non interessano 
poi molto. 

Tanto per cominciare dentro il 
contenitore metallico, oltre a bobi¬ 
nette e quarzi vari, sul pannello 
stampato si trovano «appiccicati» 
ben 16 transistori, 8 diodi, 1 termi¬ 
store e 1 IC. 

Lo stadio ricevitore è una supe¬ 
reterodina/ a doppia conversione, 
composta da un oscillatore master 
(principale) e da un oscillatore 
RX. Le due frequenze intermedie 
sono: 10,6 MHz e 455 kHz. La sen¬ 
sibilità è di 1 mV a 6 dB s/N. 

Il trasmettitore, è composto da 
1 oscillatore master e da un oscil¬ 
latore TX, che, come in ricezione 
per sintesi, copre tutti i 23 canali 
della Citizens Band. 

Il segnale RF è modulato di col¬ 
lettore, la potenza di uscita input 
è di 5 W, la potenza d'uscita RF 
è di 3,8 W logicamente senza spu¬ 
rie. 

L'impedenza d'uscita è di 50 O, 
la potenza d'uscita dello stadio fi¬ 
nale di bassa frequenza è di 2 W. 
La tolleranza in frequenza sia in 
TX, che in RX è del ± 0,005%. 
Le dimensioni sono: 200 mm x 
160 mm x 42 mm, pesa 1.350 gr., 
alimentazione 12 Vc.c. negativo a 
massa. Non rimane che aggiungere 
i dati pratici ricavati dall'uso; a 
voi l'ultimo giudizio, che in fondo 
risulta essere, sempre e in ogni 
caso, il più valido. 



5 W 23 canali quarzati, un prezzo minimo, qualità superlativa questo VOMC23 Tenko. 
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PRECISAZIONE SUL TS-624S 


A proposito di questo baracchi¬ 
no, vi sono pareri discordi. 

Pur non essendo una novità, ci 
pare utile dedicare un po’ di spa¬ 
zio per chiarire un fattore molto 
importante per l’appropriato uso. 
Il punto in discussione, il pomo 
della discordia, riguarda la potenza 
d’uscita effettiva. 

Nella riunione internazionale te¬ 
nuta parecchi anni fa, a cui par¬ 
teciparono tutti i tecnici responsa¬ 
bili nei vari ministeri delle Teleco¬ 
municazioni mondiali, oltre ad asse¬ 
gnare le funzioni delle varie fre¬ 
quenze, ad enti pubblici, privati, 
radioamatori ecc. si espresse an¬ 
che la definizione molto chiara 
per quanto concerne la misura del¬ 
la potenza nei ricetrasmettitori. In¬ 
fatti per potenza input, si intende 
la potenza ingresso allo stadio fina¬ 
le, ovvero la potenza massima di ali¬ 
mentazione dello stadio finale di 
potenza. 



Pertanto su tutti i cataloghi, del 
TS-624S Sommerkamp troviamo 
scritto «potenza ingresso stadio fi¬ 
nale: 10 W». Ciò significa quindi 
che in uscita un wattmetro degno 
di questo nome non indicherà 10 
W, ma soltanto 6,5 7 W, che in 

effetti risulta poi essere la potenza 
effettiva di radio frequenza. Con¬ 
cludendo non bisogna fare con¬ 
fusione, si tratta soltanto di im¬ 
piegare la stessa unità di misura 
per ricavare un dato, importante 


Sommerkamp TS-624S per i 27 MHz. 

come in questo caso è la potenza. 
Infatti un trasmettitore da 5 W 
input, darà soltanto 3,5 -h 4 W 
come potenza effettiva RF. 

Il TS-624S, impiegato razional- 
mente^permetteteci di sottolinearlo, 
è il più potente ricetrasmettitore ad 
uso mobile esistente in Europa. 

Tutti i dettagli su queste rice¬ 
trasmittenti si possono ottenere in¬ 
viando L. 150 in francobolli alla 
GBC italiana casella postale 3988 
rep. G.A. 20100 MILANO. 




Al prezzo di L. 18,000, avrete presta¬ 
zioni professionali superiori a cuffie 
di prezzo più elevato 

VALORI TECNICI 

Risposta alla frequenza: 20-^20.000 Hz 
Impedenza standard: 2000 ohm (adattabile 
anche a bassa impedenza) 

Carico normale: 1 mW per auricolare 
corrispondente a 1,41 V su 2000 ohm, 
per 102 dB (25 pbar) a 1000 Hz 
Coeff. di distorsione: — 1% per 240 tnW, 
corrispondenti a 22 V per auricolare 
ed una pressione di 122 dB (250 libar) 


UNA RIVOLUZIONE 
TECNICA NEL CAMPO 
DELLE CUFFIE HI-FI 

Riviste specializzate 
le hanno così giudicate: 

High Fidelity - Febbraio 1970 
excellent = ottima 
Test - Febbraio 1970 
ehr gut = ottima 


RIVENDITORI 

BOLOGNA - Minnella - Via Mazzini, 146 
BOLOGNA - Vecchietti - Via L. BattisteIli, 6/c 
BOLZANO - Electronia - Via dei Portici, 1 
BRESCIA - Comparini - Via S. Faustino, 56 
LA SPEZIA - Resta - C.so Nazionale, 116 
MILANO - G.B.C Ital iana 
MILANO - Jelli - Via P. da Cannobbio, 11 
MILANO - Messaggerie Musicali - Galleria del 
Corso 


Rappresentante per l'Italia: EXHIBO ITALIANA s.r.L 

UFFICI: MILANO - Vis Ressi. 10- MONZA - Via Sant Andres, 6 


MODENA ■ Cappi - C.so Canalchiaro, no 
H0MA - Cherubini - Via Tlburtina, 360 
ROMA ■ HI-FI D'Agostini . Via PrenestTna, 220 
TRIESTE - Tecnoradlo - Via Muratri. 4 

















□ 1 transistore a giunzione 

è attualmente il più usato 
fra i diversi semicondutto¬ 
ri. Tuttavia esistono anche transi¬ 
stori più perfezionati, i quali hanno 
assunto un ruolo molto importante 
in alcune particolari applicazioni 
circuitali. Si è messo a pulito, ad 
esempio, il transistore ad effetto di 
campo a giunzione o ad ossido di 
metallo, che ha permesso di esten¬ 
dere l’impiego dei transistori, certi 
diodi a semiconduttore, inoltre, so¬ 
no indispensabili in alcuni circuiti 
di rivelazione o di commutazione 
ecc. 

I raddrizzatori di potenza e i ti- 
ristori (SCR) sono frequentemente 
usati nei circuiti di alimentazione e 
regolazione; i dispositivi fotosensi¬ 
bili e fotoemettitori, infine, produ¬ 
cono o rivelano l’energia luminosa. 

Questo articolo è particolarmen¬ 
te rivolto allo studio generale dei 
succitati dispositivi, mettendo in 
evidenza i fenomeni fisici specifici 
sui quali gli stessi sono basati: inie¬ 
zione di portatori minoritari, effetto 
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transistore, ricombinazione, con¬ 
centrazione di portatori sotto l’effet¬ 
to di un campo elettrico, fotointera¬ 
zione, ecc. 

IL TRANSISTORE 
AD EFFETTO DI CAMPO 
(FET) 

Il transistore ad effetto di campo 
(FET, dall’inglese Field Effect 
Transistor) è costituito da una 
barretta di semiconduttore avente 
due giunzioni «p-n». Queste giun¬ 
zioni sono normalmente polarizza¬ 
te in senso inverso e le concentra¬ 
zioni dei portatori sono tali che 
gli strati d’impoverimento delle due 
giunzioni penetrano nella barretta 
e modificano la sua sezione effetti¬ 
va e, di conseguenza, la sua resi¬ 
stenza. Questo tipo di FET viene 
chiamato ad impoverimento (deple- 
tion). 

Per utilizzare questo FET in mo¬ 
do normale si applica una tensione 
tra le estremità della barretta, la 


quale crea una corrente di portatori 
maggioritari dipendente dalla se¬ 
zione effettivamente conduttrice 
della barretta, vale a dire dello 
spessore degli strati d’impoverimen¬ 
to; questa sezione dipende essa stes¬ 
sa dalla tensione inversa ai capi 
delle giunzioni «p-n» di controllo. 

La fìg. 1 mostra la costruzione 
di un FET planare a diffusione al 
silicio. Dal punto di vista tecnolo¬ 
gico, si forma innanzitutto la regio¬ 
ne N di tipo «n» sulla placchetta di 
silicio Pi di tipo «p», poi si diffon¬ 
de la regione P 2 sempre di tipo «p», 
in modo da formare un canale 
stretto di tipo «n» tra le due 
regioni di tipo «p». 

La regione P 2 è in contatto con 
la regione Pi alle estremità della 
barretta e ciò permette la simulta¬ 
neità di polarizzazione. 

I contatti effettuati alle due e- 
stremità del canale di tipo «n» so¬ 
no chiamati «Drain» e «Source», 
mentre il contatto effettuato sulle 
rimanenti regioni di tipo «p», vie¬ 
ne chiamato «Gate». 
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Le dimensioni della regione atti¬ 
va sono molto piccole dell’ordine 
di 5 micron come lunghezza e di 
1,5 micron come spessore. La resi¬ 
stenza drain-source, viene portata 
ad un valore adatto, ponendo in pa¬ 
rallelo parecchi strati di elementi, 
disposti perpendicolarmente al ca¬ 
nale. 

Gli strati d’impoverimento asso¬ 
ciati alle due giunzioni «p-n» pene¬ 
trano nel canale di tipo «n» (fìg. 
2) e solo la parte in grigio conduce 
effettivamente la corrente. Questa 
zona conduttrice è a forma di cono, 
poiché la tensione inversa ai capi 
delle giunzioni «p-n», e quindi la 
larghezza dello strato d’impoveri¬ 
mento, cresce lungo il canale sotto 
l’effetto del gradiente di potenziale 
tra source e drain. 

La fig. 2 permette di capire il 
funzionamento del FET come am¬ 
plificatore. 

La tensione d’alimentazione V D s 
viene applicata al transistore trami¬ 
te la resistenza di carico R L e pro¬ 
duce una corrente di «drain» In che 
attraversa il canale di tipo «n». Il 
valore di questa corrente dipende 
dalla tensione inversa di polarizza¬ 
zione V GS applicata alla «gate», ciò 
significa che tutte le variazioni del¬ 
la tensione di «gate» si ripercuotono 
sulla corrente di «drain» I D , produ¬ 
cendo così una tensione di uscita, 
eventualmente amplificata, sulla re¬ 
sistenza di carico R L . 

Il capo d’ingresso corrisponde 
a una giunzione «p-n» contropo¬ 
larizzata, quindi la resistenza d’in¬ 
gresso di un FET è molto elevata: 
questo valore è superiore a 10 Mll 
per i tipi al silicio. Le caratteri¬ 
stiche principali di un transistore 
a effetto di campo del tipo ad im¬ 
poverimento si possono così rias¬ 
sumere: resistenza drain-source a 
tensione nulla Tdso — 1 kfl; ten¬ 
sione di rottura gate-source BV S g = 
25 V; conduttanza di trasferimen¬ 
to (pendenza) 2 mA/V, corrente 
normale di polarizzazione di 
« drain », qualche milliampère. 

Si è già visto come solo i porta¬ 
tori maggioritari del canale centra¬ 
le intervengono nel funzionamento 
di questo tipo di transistore. 

Quanto detto sopra, pur essendo 
relativo ad un transistore FET a 
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Fig. 1 - Struttura di un transistore ad 
effetto di campo a canale «n». 
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Fig. 2 - Principio di funzionamento di 
un amplificatore a FET. 
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Fig. 3 - Montaggi base di un amplifica¬ 
tore a transistore FET. 


canale «n», è valido anche per un 
transistore FET a canale «p» a 
condizione, logicamente, che si 
cambi la polarità. 

I tre montaggi base, «source» co¬ 
mune «gate» comune e «drain» 
comune, di un amplificatore a tran¬ 
sistore FET sono illustrati rispetti¬ 
vamente in fig. 3/a - 3/b e 3/c. 

Si può inoltre, in ciascuno di 
questi casi, invertire l’ingresso e l’u¬ 
scita ottenendo così 6 possibili com¬ 
binazioni. 1 tre montaggi della figu¬ 
ra 3, tuttavia sono quelli utilizzati 
nella maggior parte delle applica¬ 
zioni. 

II simbolo scelto per rappresen¬ 
tare un transistore ad effetto di 
camperò tale da indicare la possi¬ 
bilità di scambiare le connessioni 
di «drain» e «source» in varie 
applicazioni. 

Il «drain» è segnato con la let¬ 
tera D (figura 3). 

La fig. 3 rappresenta un FET a 
canale P; per un FET a canale N 
il senso della freccia è inverso. 


IL TRANSISTORE 
MOST O MOS - FET 

Si tratta di un altro tipo di tran¬ 
sistore ad effetto di campo chiamato 
generalmente MOST (dall’inglese 
Metal Oxide Semiconductor Transi¬ 
stor) oppure MOS-FET, nel qua¬ 
le il canale conduttore è situato tra 
elettrodi molto vicini, ma isolati da 
uno strato di ossido, che creano il 
campo elettrico di comando. La 
fig. 4 mostra il principio di questo 
tipo di transistore. 

I due elettrodi vengono ancora 
chiamati «drain» e «source» e si 
compongono di regioni, di tipo «p» 
a forte concentrazione, diffuse in 
una piastrina di silicio di tipo «n» 
e separati tra loro di circa 7,5 mi¬ 
cron. 

Si deposita poi uno strato sottilis¬ 
simo (circa 1500 À) di ossido di 
silicio purissimo sulla superficie del 
silicio e quindi un elettrodo di co¬ 
mando in alluminio (gate) che 
copre la regione centrale. 

Come si nota tra la «source» e 
il «drain» vi sono due giunzioni 
«p-n» affiancate, PiN ed NP 2 . 
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Quando si applica una tensione 
V ds tra il «drain» (negativo) e la 
«source» (positivo), la giunzione 
NP 2 viene polarizzata in senso in¬ 
verso, mentre una piccola corrente 
di fuga circola attraverso la «sour¬ 
ce» e il «drain». Se la tensione di 
«gate» diventa sufficientemente ne¬ 
gativa in rapporto alla tensione di 
source, la gate attira le cavità, ed 
esse si concentrano sulla superfìcie 
della regione Ni la quale diventa 
virtualmente di tipo p. 

In pratica è come se le regioni 
Pi e P 2 siano riunite attraverso un 
unico canale di tipo p, mentre può 
scorrere una corrente dalla «sour¬ 
ce» al «drain» sotto Pinfluenza di 
Vds- 

Questa corrente è tanto più in¬ 
tensa quanto più elevata è la ten¬ 
sione di «gate». 

Una volta formata la giunzione 
p-n, apparirà una regione d’impo¬ 
verimento, il che porta ad un canale 
a forma di cono, a causa del gra¬ 
diente di tensione tra «drain» e 
«source». 

. La tensione di «gate» per la qua¬ 
le lo spazio source-drain diviene 
conduttore, è la tensione di soglia 
che, nella maggior parte dei casi, è 
dell’ordine di 4 V. 

Siccome la «gate» è isolata dallo 
strato di ossido di silicio, ne risulta 
una impedenza d’ingresso molto 
elevata che può superare il valo¬ 
re di IO 13 12. 

La tensione di rottura gate-sour- 
ce è dell’ordine di 30 V, la con¬ 
duttanza di trasferimento o penden¬ 
za, è dell’ordine di 1 mA/V. 

Come nel caso del FET ad impo¬ 
verimento, i principi descritti in 
precedenza sono validi per un tran¬ 
sistore a canale p ma, a condizione 
che si invertano tutte le polarità, 
essi sono adatti anche per un FET 
a canale n. 

La tecnologia MOS sta dando 
un notevole impulso all’integrazio¬ 
ne circuitale per la sua semplicità 
e il costo modestissimo. E’ preve¬ 
dibile che in futuro questa tecnolo¬ 
gia sarà fondamentale nei circuiti 
integrati complessi. 

La schematizzazione elettrica di 
un MOS è riportata in fìg. 5. In 
essa si può notare il quarto elettro¬ 
do indicato con Bg., griglia di mas¬ 
sa (Bulk Gate), generalmente col¬ 


legata internamente all’involucro 
al terminale di sorgente. 

Occorre far presente che il MOS 
si differenzia per funzionamento 
da qualsiasi altro noto componente, 
sia esso allo stato solido o a vuoto, 
e che le sue caratteristiche consen¬ 
tono semplificazioni circuitali rile¬ 
vanti, sia per la sua impiegabilità 
ad accoppiamento diretto, sia per 
la possibile assenza di ogni pola¬ 
rizzazione d’ingresso 0 di ogni cir¬ 
cuito di stabilizzazione termica. 

Lo strato di ossido è fortemente 
isolante per cui utilizzando come 
ingresso i terminali «gate» e 
«source» si ottengono impedenze 
d’entrata molto alte, paragonabili 
solo a quelle ottenibili da apparec¬ 
chiature elettrostatiche. 

Normalmente si ottengono im¬ 
pedenze d’ingresso di \Q U 12 ed an¬ 
che di IO 15 12 , valori questi diffì¬ 
cilmente ottenibili con tubi a vuoto. 
Schematizzando brevemente le fon- 
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Fig. 4 - Struttura di un transistore MOS. 
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Fig. 5 - Simbolo elettrico di un transi¬ 
store MOS a canale «n» e canale «p». 


damentali caratteristiche elettriche 
del MOS abbiamo: 

1) elevatissima impedenza d’in¬ 
gresso (fino a IO 15 12) 

2) semplificazione dei circuiti di 
impiego 

3) stabilità termica elevata 

4) bassa sensibilità alle radiazioni 

5) elevato guadagno 

6) basso rumore. 

DIODI A GIUNZIONE 

I diodi ed i raddrizzatori metto¬ 
no direttamente a profitto le pro¬ 
prietà di raddrizzamento di una 
giunzione p-n. L’abitudine fece 
prevalere il termine «diodo» per 
designare una giunzione p-n utiliz¬ 
zata come elemento funzionale del 
circuito in generale, mentre la de¬ 
nominazione di «raddrizzatore» è 
riferita al raddrizzamento della cor¬ 
rente alternata in un alimentatore. 

I diodi a giunzione p-n, di pic¬ 
cole dimensioni, sono generalmente 
al silicio e sono costruiti per dif¬ 
fusione utilizzando la tecnologia 
planare o mesa. Il diametro di una 
giunzione è in genere di 0,15 mm, 
che corrisponde a una caduta di 
tensione diretta di 1 V con una 
corrente di 200 mA, a circa 300 V 
di tensione inversa con una corrente 
di fuga di 10 nA e una capacità di 
giunzione, con polarizzazione nulla 
di 8 pF. 

La fig. 6 rappresenta un tipo di 
diodo a giunzione altamente minia¬ 
turizzato. Per i diodi di commuta¬ 
zione rapida il diametro della giun¬ 
zione è di 75 micron. 

I tempi di commutazione normal¬ 
mente sono dell’ordine del nano-se¬ 
condo. 

VARACTOR 

Si chiama «varactor» un diodo 
a giunzione capace di variare la 
sua capacità di giunzione al varia¬ 
re della tensione inversa. Nel caso, 
il più frequente, la capacità di 
giunzione varia con l’inverso della 
radice quadrata della tensione in¬ 
versa. 

I «varactor» sono principalmente 
usati negli amplificatori parametrici 
e nei moltiplicatori di frequenza, 
in microonde. 
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Vengono utilizzati normalmente 
quali elementi variabili in circuiti 
accordati di alta frequenza, in cir¬ 
cuiti sfasatori e di commutazione 
in VHF e UHF. La maggior parte 
dei varactor sono al silicio e sono 
costruiti col metodo a diffusione 
su base epitassiale. Lo scopo prin¬ 
cipale è quello di ottenere una 
giunzione p-n puramente capacitiva 
quando è polarizzata in senso in¬ 
verso, vale a dire che la sua resi¬ 
stenza interna serie deve essere re¬ 
sa minima. Il diametro di giunzio¬ 
ne di questo varactor è dell’ordine 
di 25 micron, la sua capacità con 
tensione zero è dell’ordine di 1 pF, 
mentre la sua resistenza serie è di 
2,5 fi, questo permette una frequen¬ 
za di taglio di 60 GHz (frequenza 
per la quale la reattanza della ca¬ 
pacità di giunzione è uguale alla 
resistenza serie). 

I varactor vengono impiegati sia 
per lunghezze d’onda molto corte, 
sia per bande millimetriche sia per 
amplificazioni a basso rumore, e 
sono costruiti impiegando l’arseniu- 
ro di gallio (Ga As) e possono ave¬ 
re delle frequenze di taglio di circa 
400 GHz. 

DIODI TUNNEL 

Un diodo tunnel o diodo Esaki, 
si compone di una regione «p» e 
di una regione «n» molto drogata, 
separata da una barriera di giun¬ 
zione di piccolo spessore. 

Un tale tipo di diodo presenta 
una resistenza negativa su una par¬ 
te della sua caratteristica, come ap¬ 
punto indica la fìg. 7. 

Quando la tensione diretta cre¬ 
sce, partendo da zero, la conduzio¬ 
ne si forma anzitutto per effetto 
tunnel e i portatori maggioritari at¬ 
traverso la barriera di giunzione 
per un effetto puramente quantico. 

Dato il minimo spessore della 
barriera, sono sufficienti delle pic¬ 
cole tensioni per creare dei valori 
elevati di campo elettrico. 

A mano a mano che i portatori 
maggioritari attraversano la giun¬ 
zione, la sua larghezza effettiva au¬ 
menta e ad un certo punto l’ef¬ 
fetto tunnel sparisce; il diodo, al¬ 
lora, si comporta come un normale 
diodo attraversato da una corrente 


diretta dovuta all’iniezione dei por¬ 
tatori minoritari. 

Tra la zona di elevata corrente 
con una piccola tensione caratteri¬ 
stica dell’effetto Tunnel, dove il 
massimo è chiamato picco e il pun¬ 
to di avvallamento, dove il funzio¬ 
namento del diodo diventa norma¬ 
le, si ha dunque una zona a resisten¬ 
za negativa che può essere impiega¬ 
ta tra l’altro per commutazione ul¬ 
tra rapida. 

Si consideri la retta di carico di 
fig. 7. 

Se il diodo inizialmente è pola¬ 
rizzato al punto A, un impulso di 
corrente di debole ampiezza, è suf¬ 
ficiente per fare scivolare il diodo 
nella zona instabile di resistenza ne¬ 
gativa e il suo nuovo stato di riposo, 
che è necessariamente sulla retta di 
carico, non potrà essere che nel 
punto B. 

Il diodo quindi si sposta da una 
posizione stabile con 70 mV ai suoi 
capi ad un’altra posizione stabile 
con 380 mV ai suoi capi (questi 
sono valori correnti per dei diodi 
al germanio). 


Contenitore in vetro 0 2,2 mm 
Lunghezza 4,2 mm 
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Fig. 6 - Diodo miniatura a giunzione. 



Fig. 7 - Caratteristica tipica di un dio¬ 
do tunnel. 


Siccome la corrente iniziale è 
una corrente di portatori maggiori- 
tari, caratterizzata da una grande 
mobilità, il tempo di commutazione 
può essere molto corto, inferiore 
al nano-secondo. 

I due materiali migliori per la 
costruzione dei diodi tunnel sono 
il germanio e l’arseniuro di gallio. 

II germanio è impiegato per ap¬ 
plicazioni a frequenze elevate, 
mentre l’arseniuro di gallio, grazie 
alla larghezza della sua banda in¬ 
terdetta può pilotare potenze più 
elevate. 

La differenza di tensione tra il 
picco e l’avvallamento con l’arse¬ 
niuro di gallio è dell’ordine di circa 
0,7 V. 

V 

RADDRIZZATORI 
A GIUNZIONE 

Un raddrizzatore a giunzione è 
costituito da una giunzione p-n a- 
vente una buona tenuta in tensione, 
realizzato in modo che le connes¬ 
sioni tra la regione p e la regione n 
abbiano una bassa resistenza elet¬ 
trica in modo che la resistenza ter¬ 
mica tra la giunzione e l’ambiente 
sia la più bassa possibile; frequen¬ 
temente viene adottato un radiatore 
esterno per aumentare la dissipa¬ 
zione, ciò permette una migliore 
dissipazione del calore prodotto per 
effetto Joule nella giunzione, che 
è proporzionale al prodotto della 
corrente per la caduta di tensione 
diretta. 

La dissipazione inversa, uguale 
al prodotto fra la tensione inversa 
e la corrente inversa, è normalmen¬ 
te trascurabile nei raddrizzatori al 
silicio. 

Il rendimento attuale di questi 
nuovi tipi di raddrizzatori, rispetto 
ai vecchi tipi, è eccellente grazie 
alle piccole cadute di tensione di¬ 
rette che non superano 1 V per ele¬ 
mento e alla loro tenuta in tensione 
inversa che normalmente va oltre 
i 1000 V. I tipi a bassa potenza, 
fino a 1 A, sono alloggiati in con¬ 
tenitori di materiale isolante e i 
terminali assiali al contenitore per¬ 
mettono un facile cablaggio. I tipi 
di potenza sono racchiusi in con¬ 
tenitori metallici con un terminale 
filettato in modo da consentire un 
fissaggio al dissipatore termico. 


MARZO — 1973 


439 













DIODI ZENER 

Il diodo zener è un tipo partico¬ 
lare di raddrizzatore a giunzione 
avente una caratteristica inversa 
di interdizione molto rapida e mol¬ 
to ben definita a piccole tensioni 
(generalmente da qualche volt a 
qualche decina di volt). 

La fig. 8 rappresenta la caratte¬ 
ristica corrente-tensione di un dio¬ 
do zener tipico avente una tensione 
di interdizione di 6 V. 

La caratteristica diretta è esatta¬ 
mente quella di un normale rad- 
drizzatore, e la corrente di fuga ri¬ 
mane molto piccola, in inversa, fi¬ 
no al gomito della caratteristica, la 
quale corrisponde al punto di in¬ 
terdizione. 

Per contro, oltre il gomito, pic¬ 
cole variazioni della tensione ai 
capi del diodo provocano delle va¬ 
riazioni considerevoli di corrente, 
ciò significa che la resistenza dina¬ 
mica del diodo diventa molto pic¬ 
cola. 

Un diodo zener polarizzato nella 
regione di interdizione, sottoposto, 
ad esempio, ad una corrente di 
10 mA, costituisce una sorgente di 
tensione stabile, poiché la tensione 
ai suoi capi è quasi indipendente 
dalla corrente che l’attraversa. 

Questo fenomeno determina una 
analogia tra il diodo zener e i tubi 
stabilizzatori al neon utilizzati nei 
circuiti a valvole. 

A volte si fa una distinzione fra 
diodi zener, dove la tensione di ri¬ 
ferimento è di alcune decine di 
volt, e diodi di regolazione? in cui 
la tensione di riferimento può su¬ 
perare i 120 V. 

TIRISTORI 

Il tiristore, comunemente chia¬ 
mato SCR (iniziali di Silicon Con- 
trolled Rectifier), è un raddrizzato- 
re che blocca la corrente in senso 
inverso e lascia passare tutta la 
corrente in senso diretto per mezzo 
di una «gate». Esso permette il 
controllo integrale del raddrizza¬ 
mento e si comporta un po’ come 
un Thyratron, da cui deriva il suo 
nome. 

La fig. 9 dà le caratteristiche elet¬ 
triche di questo elemento. Si può 
notare come la sua caratteristica 
inversa è identica a quella di un 


normale raddrizzatore al silicio, e 
che la sua caratteristica diretta, in 
assenza dell’impulso di apertura 
della gate, è simmetrica alla carat¬ 
teristica inversa. Quando la gate è 
aperta, la sua caratteristica diretta 
diventa simile a quella di un nor¬ 
male raddrizzatore. 

L’apertura della gate si ottiene 
inviando un impulso di corrente di 
piccola intensità alla gate medesi¬ 
ma. 

Una volta scattata l’apertura del¬ 
la gate, il tiristore si pone in uno 
stato di conduzione finché la cor¬ 
rente trasmessa nel senso diretto è 
superiore alla corrente di soglia. 

Se la corrente diretta scende al 
disotto della corrente di soglia, il 
tiristore si blocca e per ripristinare 
lo stato di conduzione occorre nuo¬ 
vamente un impulso di comando. 

Si può ugualmente far scattare 
un tiristore facendo crescere la ten¬ 
sione diretta ai suoi capi oltre la 
tensione di rottura, ma generalmen¬ 
te, una tale eventualità viene evitata 
poiché vengono eliminate tutte le 
possibilità di controllo, mentre ci 
si assicura che la tensione applicata 
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Fig. 8 - Caratteristica tipica di un diodo 
zener. 
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Fig. 9 - Caratteristiche di un tiristore. 


resta inferiore alla tensione di rot¬ 
tura della giunzione. 

La fig. 10/a rappresenta schema¬ 
ticamente la costituzione di un tiri¬ 
store. Come si può notare, il tiristo¬ 
re è costituito essenzialmente da un 
elemento p-n-p-n realizzato su una 
piastrina di silicio. Il suo funziona¬ 
mento si può rappresentare in modo 
semplice immaginando che esso sia 
composto di due transistori, uno di 
tipo p-n-p avente un guadagno ai e 
formato dagli strati PNp e l’altro 
n-p-n avente un guadagno a 2 e for¬ 
mato dagli strati npN. 

La giunzione ] 2 sarà quindi la 
giunzione di collettore di ciascun 
transistore. Quando la corrente cir¬ 
cola nel senso diretto, come indica 
la figura, Ji e J 3 sono ugualmente 
polarizzati nel senso diretto, mentre 
}i è polarizzato in senso inverso. Si 
può dimostrare quindi che la cor¬ 
rente I è tale che: 

Ico 

I = ---- 

1 — (a 1 + a 2) 

dove Lo è la corrente di fuga della 
giunzione J 2 polarizzato in senso 
inverso. In queste condizioni, la 
somma «i + a 2 è piccola rispetto 
all’unità, e I è leggermente supe¬ 
riore a I co . 

Quando si fa circolare una cor¬ 
rente nella gate, la somma a t + a 2 
diventa uguale all’unità per un bre¬ 
ve istante, il valore di I rimane 
unicamente limitato dalle resistenze 
esterne e si ha un effetto di reazio¬ 
ne: il tiristore passa allo stato con¬ 
duttore. 

Quando la tensione ai capi del 
tiristore è di polarità opposta (pola¬ 
rizzazione inversa), le giunzioni Ji 
e J 2 sono polarizzati in senso inver¬ 
so e quindi non si ha più l’effetto ( 
di reazione. Il tiristore si comporta 
allora come un circuito aperto. 

I tiristori sono generalmente fab¬ 
bricati per diffusione: la fig. 10/b 
rappresenta una piastrina completa. 
Come si può notare, partendo da 
una piastrina di tipo n, si interpone 
dapprima un accettatore (gallio) 
tra le due superfici per formare una 
struttura p-n-p. 

Si interpone poi un donatore (fo¬ 
sforo) nella parte di tipo p per 
formare la struttura p-n-p-n com¬ 
pleta. 
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I contatti degli elettrodi principa¬ 
li si effettuano sulle due superfici 
estreme, mentre il contatto della 
«gate» è realizzato sullo strato cen¬ 
trale di tipo p. Si trovano corren¬ 
temente dei tiristori aventi una ten¬ 
sione limite di circa 1500 V con 
delle correnti oscillanti da 1 a 
200 A. 

Le correnti di scatto superano 
raramente qualche milliampère. 

IL TRIAC 

II triac è una versione simmetrica 
del raddrizzatore controllato, cioè 
la caratteristica diretta e la carat¬ 
teristica inversa possono essere co¬ 
mandate tutte due e passare dallo 
stato di interdizione allo stato di 
conduzione. 

In effetti si tratta di un interrut¬ 
tore simmetrico comandato che può 
controllare una corrente alternata; 
mentre un solo tiristore non può 
controllare che una corrente rad¬ 
drizzata. 

La fig. 11 rappresenta la dispo¬ 
sizione schematica di un triac. Co¬ 
me si nota si tratta di una struttura 
n-p-n-p-n con un sistema di «gate» 
disposto in modo tale che un im¬ 
pulso positivo applicato al «gate», 
favorisce la conduzione nel senso 
diretto quando l’anodo è positivo. 

Il rovescio, conduzione in senso 
inverso, avviene quando alla «gate» 
viene applicato un impulso negativo 
e l’anodo è negativo. 

Da ciò si può affermare che il 
triac è formato da due tiristori mes¬ 
si in parallelo, l’uno del tipo p-n-p-n 
e l’altro del tipo n-p-n-p con un 
terminale di comando in comune. 

Vengono realizzati triac che con¬ 
ducono fino ai 20 A, ma difficoltà 
tecnologiche dovute all’interazione 
fra le due metà dell’insieme impe¬ 
discono di superare, almeno per il 
momento questo valore. 

L’impiego del triac si sta svilup¬ 
pando soprattutto nel settore indu¬ 
striale in virtù delle sue particolari 
prestazioni. 

IL DIODO A QUATTRO STRATI 

Il diodo a quattro strati è una 
versione ridotta a soli due termina¬ 
li del tiristore. 


Esso non possiede alcun termina¬ 
le di comando e la commutazione si 
ottiene per superamento della ten¬ 
sione di soglia. 

Quest’ultima è strettamente con¬ 
trollata: un normale diodo avrà per 
esempio una tensione di soglia ga¬ 
rantita da un margine di 5 V a 
65 V e potrà sopportare una cor¬ 
rente di 100 mA. 

TRANSISTORE UNIGIUNZIONE 

Questo dispositivo chiamato ori¬ 
ginalmente «diodo a due basi» pos¬ 
siede tre elettrodi di uscita, ma 
solamente una giunzione p-n forma¬ 
ta in modo da creare una zona di 
resistenza negativa. 

Questo tipo di transistore può 
dunque essere utilizzato per com¬ 
mutazione oppure come oscillatore 
a rilassamento. 

La fig. 12 indica la struttura di 
un transistore unigiunzione ed il 
suo simbolo schematico. 

I punti B e C rappresentano i 
contatti ohmmici e la giunzione 
p-n è formata sulla regione di tipo 
n. Quando la giunzione p-n è pola¬ 
rizzata in senso diretto, inietta nel¬ 
la regione di tipo n, una grande 
quantità di cavità, che scompaiono 
nell’elettrodo C. 


c 



a) Rappresentazione schematica 



7 


Anodo 

b) Sezione della piastrina 
dopo la diffusione 

Fig. 10 - Struttura di un raddrizzatore 
controllato al silicio. 


Questa elevata densità di porta¬ 
tori fa diminuire la resistenza della 
zona E-C e di conseguenza diminui¬ 
sce la tensione ai suoi capi, benché 
la corrente aumenti. 

Si ha dunque una zona di resi¬ 
stenza negativa tra E e C, come 
rappresenta la fig. 13. 

Il transistore unigiunzione per¬ 
mette di realizzare dei generatori 
d’impulsi di estrema semplicità, vie¬ 
ne frequentemente usato in unione 
a raddrizzatori controllati. 

FOTODIODI 

Quando una giunzione p-n riceve 
dell’energia luminosa, si è già visto 
che un ^fotone può, in certe condi¬ 
zioni, creare alcune coppie elettro¬ 
ni-cavità supplementari. 

Nel diodo fotoconduttore, si ap¬ 
plica una tensione inversa alla giun¬ 
zione p-n e si misura la corrente 
dovuta agli elettroni e alle cavità 
supplementari creati dalla luce, che 
si spostano in direzioni opposte. 

La corrente di uscita è approssi¬ 
mativamente proporzionale all’in¬ 
tensità luminosa e inoltre si può, 
ad esempio, misurare la caduta di 
tensione che si crea ai capi di una 
resistenza di carico. 

Nel diodo fotovoltaico, succede 
l’opposto, se non si applica alcuna 
tensione di polarizzazione al diodo, 
i portatori liberi si diffondono 
attraverso la giunzione e creano 
una barriera di potenziale. 

L’effetto di un irraggiamento lu¬ 
minoso è quello di accrescere la 
densità dei «portatori» che si dif¬ 
fondono attraverso la giunzione. 

Se si cerca di rendere molto sot¬ 
tile la regione situata da un lato 
della giunzione, essa viene rapida¬ 
mente saturata, quindi appare una 
tensione ai capi della giunzione e 
una corrente attraversa tutto il ca¬ 
rico applicato ai capi del diodo. 

Questo è il principio su cui si 
basano in particolare le cellule sola¬ 
ri che convertono in energia elettri¬ 
ca l’energia luminosa proveniente 
dal sole. 

Come tutti sanno queste cellule 
sono frequentemente utilizzate per 
l’alimentazione dei satelliti artifi¬ 
ciali. 

In condizioni soleggiate, una cel¬ 
lula solare normale può erogare una 


MARZO — 1973 


441 























sessantina di watt per metro qua¬ 
drato. 

FOTOTRANSISTORI 

Un fototransistore non è altro 
che un transistore con giunzione 
modificata in modo che la giunzio¬ 
ne di collettore possa essere illumi¬ 
nata. 

La luce, attraversando la giun¬ 
zione di collettore, provoca un au¬ 
mento della corrente. Si lascia in 
circuito aperto la giunzione di base 
del fototransistore. 

La corrente supplementare deve 
attraversare la giunzione d’emettito¬ 
re e apparire, amplificata, alla giun¬ 
zione di collettore. 

I fotodiodi e i fototransistori han¬ 
no una piccola superficie attiva, la 
quale li rende particolarmente a- 
datti come indicatori di posizione. 

Se la luce da rivelare copre una 
determinata superficie, si può con¬ 
centrare a mezzo di un sistema ot¬ 
tico convenzionale, ottenendo del¬ 
le sensibilità elevate. 


Con 1 Ve 100 mA nel senso di¬ 
retto, l’energia luminosa emessa è 
di circa 50 pW alla temperatura 
ambiente e cresce mano a mano 
che la temperatura diminuisce. 

Siccome questo effetto è legato 
alla ricombinazione, l’accensione e 
l’estinzione di questa sorgente lu¬ 
minosa, possono essere molto rapi¬ 
de; poiché si evitano le costanti di 


Primo elettrodo 
principale 



Fig. 11 - Struttura di un tnac. 


DIODI 

ELETTROLUMINESCENTI 

La ricombinazione dei portatori 
minoritari iniettati in una giunzio¬ 
ne p-n, libera dell’energia la quale 
può manifestarsi sotto diverse for¬ 
me (in particolare sotto forma lu¬ 
minosa) . 

I diodi elettroluminescenti sfrut¬ 
tano questi effetti utilizzando delle 
giunzioni p-n speciali e polarizzate 
in senso diretto. 

Siccome l’energia emessa corri¬ 
sponde quasi esattamente alla lar¬ 
ghezza della banda vietata, la luce 
prodotta è molto monocromatica; 
la sua lunghezza d’onda dipende 
dal materiale utilizzato. In pratica 
sono i composti intermetallici III- 
V che possiedono le caratteristiche 
più favorevoli. 

L’arseniuro di gallio drogato con 
zinco emette raggi infrarossi, men¬ 
tre il fosfuro di gallio dà una luce 
rossa quando è drogato con ossige¬ 
no e zinco, e una luce verde quando 
è drogato con silicio e zinco. 

La piastrina di un diodo tipico al- 
l’arseniuro di gallio, di forma qua¬ 
drata, misura 1,3 mm di lato e la 
luce è emessa dal lato superiore. 



Fig. 12 - Struttura e simbolo di un tran¬ 
sistore unigiunzione. 


Tensione di emettitore [V) 

Fig. 13 - Caratteristiche di un transistore 
unigiunzione. 




tempo associate al riscaldamento 
del filamento di una lampada ad 
incandescenza o alla ionizzazione di 
un tubo a gas. 

Nei modelli più recenti si è so¬ 
stituito la piastrina normale con 
un tipo a forma emisferica per evi¬ 
tare le riflessioni interne e avere 
un migliore rendimento ottico. 

LASER A SEMICONDUTTORE 

La luce emessa dal diodo elettro¬ 
luminescente descritto in questo ca¬ 
pitolo, non è coerente, vale a dire 
che le polarizzazioni e le fasi delle 
onde luminose emesse in differenti 
punti della giunzione non sono cor¬ 
relate. 

Una grande parte dell’energia lu¬ 
minosa è emessa direttamente, ma 
solo una frazione attraversa la giun¬ 
zione e provoca per emissione sti¬ 
molata un certo numero di processi 
di ricombinazioni. Ora, i fotoni e- 
messi per emissione stimolata sono 
in fase con i fotoni primari. 

Il segnale iniziale può dunque es¬ 
sere moltiplicato un gran numero 
di volte prima di raggiungere l’estre¬ 
mità della giunzione, e se, inoltre, 
si opera in modo che la quasi tota¬ 
lità della luce non possa uscire, ma 
sia riflessa e costretta ad attraversa¬ 
re di nuovo la giunzione, si può 
ottenere una amplificazione consi¬ 
derevole. 

Questo è il principio dell’effetto 
laser; un diodo nel quale avviene 
un tale fenomeno diventa un «la¬ 
ser a semiconduttore» 

Si sono realizzati dei laser a semi- 
conduttore con numerosi tipi di se¬ 
miconduttore, ma il più diffuso uti¬ 
lizza una giunzione p-n formata 
attraverso una diffusione di zinco 
nell’arseniuro di gallio di tipo n. 

Due facce di questo componente 
sono otticamente lucidate e tali da 
essere parallele tra loro e perpendi¬ 
colari alla giunzione: la loro di¬ 
stanza è uguale ad un numero inte¬ 
ro di semi-lunghezze d’onda della 
luce emessa nel GaAs. 

L’energia luminosa, è concentra¬ 
ta su una piccola superficie che non 
supera i 5 micron di lato, all’estre¬ 
mità della giunzione si possono co¬ 
sì produrre delle densità di energia 
molto elevate, attorno ai 10 6 W/cm 2 . 

(continua) 
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PSE-4000 


GIRADISCHI PROFESSIONALE 


IL SERVO SISTEMA 

La fig. 1 mostra un diagramma 
semplificato del servo sistema in 
c.a. incorporato in questo apparec¬ 
chio. Poiché la velocità del motore 
è proporzionale alla tensione appli¬ 
cata, essa è controllata tramite la 
variazione della tensione (EM). 

Questo è possibile grazie ad una 
serie di resistori RV. 

In pratica, la serie dei resistori 
RV è sostituita dal circuito di diodi 
a ponte e dall’impedenza colletto¬ 
re/emettitore di un transistore di 
potenza come illustrato alla fig. 2. 

È da notare che il ponte determi¬ 
na solo la direzione della corrente 
che fluisce nel transistore di po¬ 
tenza. 

La velocità del motore è trasfor¬ 
mata in segnale grazie ad un gene¬ 
ratore di frequenza direttamente ac¬ 
coppiato. 

Il servo amplificatore compara 
questo segnale con una tensione 
continua di riferimento, e poi con¬ 
trolla l’impedenza collettore/emet¬ 
titore del transistore di potenza. 

Qualsiasi errore nella velocità del 
motore dà luogo ad una correzione 
della tensione ad esso fornita. 


OPERAZIONI DI PARTENZA 

Quando l’interruttore d’alimenta¬ 
zione viene chiuso, Q06 nel cir¬ 
cuito di base di Q07, è interdetto. 
Ne deriva che CB nel circuito di 
collettore è caricato attraverso RIO, 
RII, R12, R13 e R14 quando il 
tasto 33 1/3 viene abbassato. È da 
notare che RII e R12 sono corto¬ 
circuitate durante il funzionamento 
a 45 giri/minuto. Q07 è messo in 
conduzione quando C8 è caricato 
alla sua tensione specifica. Si veri¬ 
fica quindi la seguente condizione: 
QO9QO10QO11 Q3 Q4 Q5 Q6 
OFF OFF ON ON ON ON ON 
e una buona parte di tensione c.a. 
è applicata al motore e questi inizia 
a girare rapidamente. 

CORRETTA CONDIZIONE 
DI VELOCITÀ 

Quando il motore inizia a girare, 
il generatore di frequenza (FG) ge¬ 
nera una tensione la cui frequenza 
è proporzionale alla velocità del 
motore. Poiché il generatore di fre¬ 
quenza è accoppiato direttamente 
all’albero del motore, esso trasfor¬ 
ma la velocità del motore in fre¬ 
quenza. 



Fig. 1 - Diagramma semplificato del ser¬ 
vo sistema in c.a. 


SERVO AMP 



Fig. 2 - Schema pratico del servo siste¬ 
ma incorporato nel piatto giradischi 
PSE - 4000. 
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Fig. 3 - Forme d’onda di controllo del circuito di servo. 


Amplificatore differenziale Ql, Q2 

Q1 e Q2 formano un amplifica¬ 
tore differenziale che amplifica il 
segnale di ingresso FG al livello ri¬ 
chiesto per il successivo circuito 
limitatore. 

È da notare che l’uscita è pre¬ 
levata dal circuito collettore di Q1 
e Q2, e portata poi allo stadio flip- 


flop attraverso i diodi limitatori DI 
e D2. 

Diodi limitatori DI, D2 

Questi diodi eliminano tutte le 
variazioni di ampiezza del segnale. 
Ciascun diodo conduce quando il 
segnale che lo attraversa supera la 
barriera di potenziale (0,6 V) in 


Fig. 4 - Circuito elettromagnetico di fre¬ 
no. 

condizione di avanzata polarizza¬ 
zione. 

Quindi, il segnale di uscita è li¬ 
mitato a circa 1,2 V p.p. 

Circuito Flip-Flop QOl, Q02 

QOl e Q02 formano un circuito 
flip-flop che genera un’uscita qua¬ 
drata in concordanza con il segna- , 


Integratoti Circuit 
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le trigger di ingresso (uscita del li¬ 
mitatore). 

L’uscita flip-flop è estratta dal 
circuito di collettore di Q02 e poi 
portata agli stadi dell’amplificatore 
tampone. 


Invertitore di fase/tampone 
Q03, Q04, QOS 

Q03, Q04 e Q05 formano uno 
stadio di amplificazione tampone. 
È da notare che Q03 e Q05 sono 
degli « emitter-followers » ma, Q04 
agisce come un invertitore di fase. 


Circuito di differenziazione 
C7, R012 

L’onda quadra che si trova in 
uscita al circuito di emettitore di 
Q05 è trasformata in impulsi di 
punta (spike) attraverso il circuito 
differenziatore (formato da C7 e 
R012) per far scattare il successi¬ 
vo generatore di impulsi a dente 
di sega (Q05). 


Generatore di impulsi 
a dente di sega 

Q06, CB, RII, R12, R13, R14 

Q06 e i componenti RC (CB, 
RII, R12, R13, R14) nel circuito 
di collettore, formano un generato¬ 
re di impulsi a dente di sega. 

È da notare che la frequenza dei 
denti di sega è determinata dalle 
costanti di tempo RC del circuito 
di collettore. 


Comparatore di tensione 
Q07, Q08 

I denti di sega sono portati al 
comparatore di tensione formato da 
Q07 e Q08. 

Q08 è polarizzato attraverso il 
controllo FINE (R36 in parallelo 
con R34), R35 e R37. Il flusso di 
corrente in Q08 è regolato dal con¬ 
trollo FINE (R36), che varia la 
sua tensione fra base ed emettitore. 
Q07 conduce solo quando la ten¬ 
sione di base diventa maggiore del¬ 
la tensione dell’emettitore la quale 
è determinata dal flusso di corren¬ 
te in Q08. È da notare che la ten¬ 
sione dell’emettitore di Q08 serve 
come tensione di riferimento. 
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Facendo riferimento alla fig. 3, il 
comparatore funziona come segue: 
al tempo TI un segnale a dente di 
sega è applicato alla base di Q07. 
Al tempo T2 la tensione alla base 
di Q07 è sufficiente per far si che 
Q07 generi un impulso negativo. 

È da notare che Tampiezza del¬ 
l’impulso è determinata dalla forma 
d’onda del segnale a dente di sega. 

Invertitore di fase/ tampone 
Q09, QOIO, QOll. 

Q09 e QOll sono emitter follo- 
wers e QOIO agisce come un inver¬ 
titore di fase che fornisce un segna¬ 
le impulsivo positivo agli stadi suc¬ 
cessivi. 

Filtro passa basso/ 
amplificatore tampone 

L’amplificatore tampone Q3 e la 
rete RC formata da R16, Cll, C12, 
C13, R18, R19 e C14 comprendo¬ 
no un filtro passa basso. 

È da notare che questo stadio 
agisce come un integratore che con¬ 
verte gli impulsi positivi di ingres¬ 
so in tensione continua proporzio¬ 
nale all’ampiezza degli impulsi di 
ingresso. 

Amplificatori c.c. Q4, Q5, Q9 

L’uscita c.c. del filtro passa bas¬ 
so è applicata alla base di Q4. Poi¬ 
ché Q4, Q5 e Q9 sono accoppiati 
direttamente; una variazione nella 
tensione di ingresso c.c. altera la 
conduzione di Q9 che controlla la 
tensione applicata al motore. 

Servo operazioni 

Quando la velocità del motore, 
per una causa qualsiasi, aumenta o 
diminuisce rispetto al valore speci¬ 
fico, il servo sistema funziona co¬ 
me segue: 

Facendo riferimento alla fig. 3 
e presumendo che la velocità del 
motore aumenti. La frequenza del 
segnale in uscita del generatore FG 
aumenta, dando luogo ad un inter¬ 
vallo più breve tra gli impulsi del 
generatore di denti di sega. Più l’in¬ 
tervallo tra gli impulsi è breve, più 
bassa è l’altezza d’onda del dente 
di sega, che a sua volta contiene 
una periodo « ON » più breve per 
il comparatore QQ7. 


Quindi, la larghezza degli im¬ 
pulsi d’uscita al circuito di emet¬ 
titore diminuisce, riducendo la po¬ 
larizzazione positiva su Q4. 

Ne consegue che l’impedenza del 
collettore emettitore di Q9 aumen¬ 
ta, riducendo la velocità del mo¬ 
tore. 

Circuito elettromagnetico di freno 

Questo circuito funziona solo 
quando la velocità del motore au¬ 
menta eccessivamente rispettò al 
valore specifico che occorre nel¬ 
l’istante in cui avviene il cambio 
della velocità del motore da 45 a 
33 1/3 giri/minuto. 

Q6, Q7, Q8 

Q6, Q7, Q8 agiscono come com¬ 
mutatori elettronici. Di solito, Q6 
è incluso, Q7 e Q8 sono esclusi il 
che non ha effetto sul funzionamen¬ 
to del motore (vedere fig. 4). Quan¬ 
do la velocità del motore aumenta 
eccessivamente, il servo amplifica¬ 
tore non fornisce nessun impulso di 
controllo al regolatore di alimenta¬ 
zione c.c. Q9 o Q6. 

Ne consegue che Q6 è escluso, 
Q7 e Q8 sono inclusi. Ora la cor¬ 
rente fluisce attraverso Ls, D8, Q8 


per ciascun mezzo ciclo della ali¬ 
mentazione c.a. poiché Q9 è esclu¬ 
so. Ciò genera la forza controelet¬ 
tromotrice che fa diminuire la ve¬ 
locità. 


Alimentazione 

DIO, DII, C15, C22, D9 

I 12 V positivi occorrenti al si¬ 
stema vengono forniti dal rettifica¬ 
tore a onda piena composto da DIO 
e DII, dai condensatori filtro CI5, 
C22 e il diodo Zener D9. 


Commutatore Selettore di velocità 
S2, S3 

La variazione della velocità viene 
ottenuta cambiando la frequenza 
del dente a sega come descritto pre¬ 
cedentemente. 

Poiché la frequenza del dente di 
sega è determinata dalla costante 
di tempo RC nel circuito collettore 
di Q06; un commutatore selettore 
di velocità è collegato in parallelo 
con RII e RI2. Una costante di 
tempo più breve dà luogo ad un 
aumento della velocità del motore 
e viceversa. Così S2 e S3 sono aper¬ 
ti quando il commutatore selettore 
di velocità è in posizione 33 1/3. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Velocità: 

33 1/3, 45 giri/minuto regolabile al 3% 

Trascinamento: 

diretto (motore calettato sull’albero) 

Wow e flutter (ponderato): meno dello 0,03% (RMS) 

meno dello 0,07% (DIN 45507) 

Rapporto segnale/disturbo (ponderato): maggiore di 60 dB (JIS) 

maggiore di 67 dB (DIN 45544) 

Motore: 

servocontrollato in c.a. 

Consumo: 

circa 17 W 

Alimentazione: 

100, 120, 220, 240 V c.a. 50/60 Hz 

Dimensioni: 

563 mm (larghezza) x 

212 mm (altezza) x 420 mm (profondità) 

Scatola comandi 

116 mm (larghezza) 

x 87 mm (altezza) x 66 mm (profondità) 

Peso: 

circa 18 kg 

Scatola comandi: 

circa 0,4 kg 
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UNA TELECAMERA 
PER TELEVISIONE 
SENZA CANNONE ELETTRONICO 

(Da «Electronique Professionnelle»). 

Sullo stesso numero della nota Rivista 
francese rileviamo anche questo secon¬ 
do articolo, che descrive in forma emi¬ 
nentemente didattica un nuovo tipo di 
telecamera, basato su concetti rivolu¬ 
zionari. 

Lo strumento nella sua versione spe¬ 
rimentale comporta una piastra costitui¬ 
ta da 13.568 cellule fotoelettriche dispo¬ 
ste in due sezioni da 128 x 106, la cui 
regione attiva misura mm 3x5. Essa è 
ricoperta da una rete sottile di elettrodi 
metallici paralleli, aventi uno spessore di 
soli 9 ji, separati gli uni dagli altri di 
2 ,\x. 

L’immagine ripresa è approssimativa¬ 
mente quattro volte meno sfuocata di 
quella prodotta dalla camera di «visio- 
fonia», ma nulla si oppone, almeno in 
teoria, ad elaborare degli strumenti ca¬ 
ratterizzati da una definizione ottica an¬ 
cora migliore. 

Tanto per fare un esempio pratico, al¬ 
la figura 1 riproduciamo la fotografia 
che accompagna il titolo deH’articolo, 
nella quale in basso è visibile la nuova 
telecamera, unitamente ad un originale 
consistente in una fotografia applicata 
su di un pannello di supporto. In alto, 
è invece visibile il monitore, che ripro¬ 
duce il soggetto fotografico: nonostante 
l’inevitabile peggioramento dovuto ai 
passaggi di stampa dell’illustrazione (fo¬ 
tografia, riproduzione litografica, ecc.), 
è indubbiamente evidente la notevole 
nitidezza deH’immagine riprodotta. 

L’articolo prosegue con una interes¬ 
sante descrizione del metodo di fabbri¬ 
cazione: la piastra fotosensibile della ca 
mera, vale a dire il reticolo, è costituita 
da una struttura di pastiglie integrate, 
che non coprono che una superficie di 
4,8 x 6 mm. Una faccia viene ossidata, 
su essa vengono depositati per me¬ 
tallizzazione degli elettrodi assai sottili 
che delimitano una zona di 13.568 cel¬ 
lule fotosensibili. 

La. metallizzazione viene eseguita col 
tungsteno, in quanto lo spessore di un 



Fig. 1 - Fotografia illustrante la struttura del nuovo tipo di telecamera senza can¬ 
none elettronico. 


MARZO — 1973 


447 







































Barrière 
de. diffusion 
d'impuretés 


Zone image 


Cellule 

de conversion 


Zone collectrice 


Sortie 


<EIIAL IEADOUT 


Fig. 2 - Struttura della superficie sensi¬ 
bile al silicio della nuova telecamera. 




Transfert 


Fig. 3 - Accoppiamento di cariche appli¬ 
cato ad una camera di televisione a mi¬ 
crocomponenti semiconduttori. 


grano di questo metallo può essere assai 
ridotto, senza provocare Teffetto di e- 
lettroemigrazione. 

In particolare, la figura 2 rappresenta 
la struttura vera e propria della pia¬ 
stra. Per produrre un'immagine ripro¬ 
ducibile attraverso un sistema televisivo, 
viene sfruttato questo elemento fotosen¬ 
sibile complesso, che — mediante un 
adeguato sistema di esplorazione — de¬ 
compone l'immagine in particelle assai 
minute, che possono essere sfruttate se¬ 
condo il sistema convenzionale per 
ricostruire l'immagine attraverso un tubo 
a raggi catodici. 

La figura 3 — infine — rappresenta 
lo schema di principio dell'accoppia¬ 
mento delle cariche applicate ad una 
camera televisiva a microcomponenti se¬ 
miconduttori. Il componente fondamen¬ 
tale di questo nuovo tipo di telecamera 
è il dispositivo fotoelettrico, che — per 
procurare delle immagini riproducibili 
— sfrutta il sistema dell'accoppiamento 
di cariche. 

Una volta che sia stata concentrata su 
di una piastrina di silicio ricoperta da 
una rete di elettrodi estremamente sot¬ 
tili, ottenuti come abbiamo visto per 
metallizzazione con l'aiuto del tungsteno, 
la luce riflessa dall'immagine «y» pro¬ 
duce degli elettroni liberi che risultano 
in quantità maggiore nei punti in cui la 
luce è più intensa, e viceversa. 

Questi elettroni liberi si riuniscono in 
gruppi in corrispondenza della superfi¬ 
cie, e sotto l'elettrodo più positivo della 
regione in cui essi vengono prodotti. Se 
si diminuisce il potenziale elettrico dello 
elettrodo che trattiene il gruppo di ca¬ 
riche, aumentando quello dell'elettrodo 
che segue, i diversi gruppi si mettono in 
movimento lungo la superficie della pia¬ 
strina al silicio. Essi passano al di sotto 
del loro elettrodo di origine ed al di so¬ 
pra dell'elettrodo seguente, e così via, da 
un elettrodo all'altro, fino a raggiungere 
l'estremità della piastrina, dove viene 



Fig. 4 - Questa fotografia illu¬ 
stra Vaspetto frontale della cal¬ 
colatrice elettronica da tavolo 
descritta da Wireless World. 


collegato il dispositivo elettronico (dio¬ 
do semiconduttore) che li converte in 
segnale video, riproducendo fedelmente 
l'immagine ottica ripresa. 

Ritornando per un istante alla fi¬ 
gura 2, è facile rilevare che ogni terzo 
elettrodo è collegato ad una linea co¬ 
mune. La regione situata sotto ciascun 
gruppo di tre elettrodi, costituisce una 
fila di 106 cellule fotosensibili autono¬ 
me, nelle quali vengono raccolte le ca¬ 
riche. 

Queste cellule vengono isolate le une 
dalle altre, per tutta l'estensione della . 
piastrina di silicio, mediante barriere di 
diffusione di impurità scelte convenien¬ 
temente. Esse sono inoltre collegate ad 
un circuito esterno mediante ventisei fili 
conduttori saldati a dei terminali fissati 
nella parte inferiore della piastrina. 

Durante il funzionamento, un obietti¬ 
vo focalizza l'immagine sulla piastra fo¬ 
tosensibile di silicio. Sotto l'effetto del¬ 
l'illuminazione ricevuta, il silicio pro¬ 
duce localmente degli elettroni il cui nu¬ 
mero è dunque proporzionale al flusso 
luminoso incidente, determinando così 
la produzione del segnale. 

L'articolo è corredato da altre illu¬ 
strazioni che chiariscono meglio il prin¬ 
cipio, per cui la sua lettura comporta 
indubbiamente un notevole aggiorna¬ 
mento tecnico in questo campo speci¬ 
fico. .(7210) 

UN'ALTRA CALCOLATRICE 
ELETTRONICA DA TOVOLO 

(Da «Wireless World»). 

La calcolatrice elettronica da tavolo 
descritta invece da Wireless World rap¬ 
presenta il risultato di una stretta col¬ 
laborazione tra la nota Rivista inglese 
e la Advance Electronics Ltd, che ha 
progettato la macchina. L'articolo che 
la descrive si divide in due parti. In 
questa particolare occasione alla quale 
<ci riferiamo, viene discussa l'evoluzione 
delle calcolatrici a basso costo, dopo di 
che vengono descritti i circuiti ed i prin¬ 
cipi di funzionamento del dispositivo. 

Nella seconda parte dell'articolo, pub¬ 
blicata nel numero successivo, vengono 
invece forniti tutti i dettagli costruttivi. 

La figura 4 illustra l'aspetto della cal¬ 
colatrice a realizzazione ultimata: come 
è facile riscontrare, si tratta di un mo¬ 
dello di piccole dimensioni, naturalmen¬ 
te del tipo a lettura diretta, provvista 
di un pannello disposto orizzontalmen¬ 
te, recante tutti i tasti relativi all'impo¬ 
stazione dei calcoli. 

Nella parte superiore si nota una fine¬ 
stra attraverso la quale i dati impostati 
ed i risultati del calcolo vengono rappre¬ 
sentati in forma numerica, dietro alla 
quale è visibile un pannello forato, ne¬ 
cessario per prevedere il raffreddamento 
della sezione elettronica. 

La calcolatrice è stata prevista per la 
alimentazione mediante la rete a cor¬ 
rente alternata, per cui contiene anche 
la necessaria sezione di alimentazione. 
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La figura 5 rappresenta lo schema a 
blocchi della calcolatrice, mettendo in e- 
videnza le funzioni principali che in es¬ 
sa vengono svolte. 

Il circuito integrato tipo TMS1802NC 
di produzione della Texas Instruments 
costituisce il cuore della calcolatrice. Si 
tratta di un «chip» singolo al silicio, 
avente una superficie di 6,56 mm qua¬ 
drati, contenente più di 6.000 transistori, 
ed è una delle unità integrate del tipo 
LSI più complesso che sia mai stato pro¬ 
dotto impiegando le tecniche di lavora¬ 
zione del silicio. 

La figura 6 è un altro schema a bloc¬ 
chi che illustra in particolare il «chip». 
Il blocco di temporizzazione è costitui¬ 
to da una struttura logica programmabi¬ 
le: ciò significa che sulla piastrina viene 
distribuita in modo selettivo una strut¬ 
tura di transistori, di tipo assai partico¬ 
lare. 

La funzione di questa unità viene de¬ 
cisa dalla disposizione dei transistori che 
vengono depositati durante uno stadio 
del processo di fabbricazione. In altre 
parole, la funzione che la struttura svol¬ 
ge viene definita dalla sottile maschera 
di ossido usata dal secondo strato, e 
questo è il motivo per il quale il dispo¬ 
sitivo risulta programmabile. 

Il blocco di temporizzazione contiene 
diversi dispositivi, come ad esempio il 
contatore principale ed i circuiti median¬ 
te i quali si ottiene la produzione degli 
impulsi di temporizzazione per la tastie¬ 
ra e per il sistema «multiplex» di ripro¬ 
duzione. 

Un successivo paragrafo descrive la 
struttura pratica della tastiera, dopo di 
che l’Autore si intrattiene sul sistema di 
decodificazione e di pilotaggio di unità 
di riproduzione. 

Dopo aver chiarito la tecnica di 
funzionamento delle unità di riproduzio¬ 
ne numeri, e dopo aver fornito detta¬ 
gliati ragguagli per quanto riguarda la 
tecnica di impostazione di elaborazione 
dei calcoli, con l’aiuto dello schema che 
riproduciamo alla figura 7, vengono 
chiariti i sistemi coi quali vengono col¬ 
legati tra loro due dei nove stadi di pi¬ 
lotaggio delle cifre, ed anche due degli 
otto segmenti che le costituiscono. 

Tutti i dispositivi di pilotaggio sono 
racchiusi in quattro circuiti integrati bi¬ 
polari del tipo «dual-in-line». Le sezio¬ 
ni di pilotaggio dei segmenti impiegano 
due circuiti integrati del tipo CN5491, 
ciascuno dei quali contiene a sua volta 
quattro circuiti «Darlington», in grado 
di commutare una corrente di 40 mA, 
con una caduta massima di tensione pa¬ 
ri ad 800 mA. 

Un altro breve paragrafo descrive il 
generatore «Clock», il cui schema elet¬ 
trico viene qui riprodotto alla figura 8: 
questa unità è necessaria per pilotare i 
circuiti integrati del calcolatore, e consi¬ 
ste in una struttura integrata ibrida a 
pellicola sottile, che facilita notevolmen¬ 
te la realizzazione, ed aumenta la sicu¬ 
rezza di funzionamento: le sue misure 
sono soltanto di mm 25 x 12 x 3,5. La 
frequenza di funzionamento è di 250 
kHz. 



Fig. 5 - Schema a blocchi della calcolatrice elettronica da tavolo , illustrante le 
diverse sezioni principali 





Per quanto riguarda la sezione di ali¬ 
mentazione, il cui schema elettrico viene 
riprodotto alla figura 9, due rettifica¬ 
tori a ponte collegati a due avvolgimen¬ 
ti secondari separati dal trasformatore di 
alimentazione forniscono gli ingressi di 
due circuiti integrati che provvedono 
alla stabilizzazione della tensione. 

L’uscita del regolatore a 15 V è mu¬ 
nita di un diodo zener e di un resistore 
da 220 £2 in serie ai capi dell’uscita, 
per fornire le due misure di +7,5 e 
— 7,5 V, riferite alla linea «zero» dei 


Fig. 6 - Altro schema a blocchi che met¬ 
te in evidenza la disposizione delle uni¬ 
tà integrate che costituiscono la calco¬ 
latrice elettronica descritta. 



Fig. 7 - Questo schema chiarisce in quale modo due dei nove circuiti pilota per le 
cifre , e due dei circuiti pilota dei sette segmenti , vengono collegati tra loro. 
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IL REGISTRATORE VIDEO 
DI TIPO DOMESTICO 
(Da «Wireless World»). 

Da quando si è sentito parlare per la 
prima volta della possibilità di registra¬ 
re direttamente in casa immagini ripre¬ 
se direttamente tramite una telecamera, 
oppure interi programmi televisivi, l’ar- 
gomento ha destato un interesse talmen¬ 
te acceso che la stampa mondiale si è 
interessata diffusamente ad esso, sia con 
la descrizione dei principi tecnici rela¬ 
tivi, sia con la descrizione delle apparec¬ 
chiature fino ad ora realizzate, e già 
messe in commercio da diverse Fabbri¬ 
che. 

Anche la Rivista inglese alla quale ci 
riferiamo, di cui abbiamo recensito il 
precedente articolo, si occupa in questa 
occasione di questo interessante argo¬ 
mento, con la descrizione di alcune uni¬ 
tà per la registrazione video a nastro 
magnetico funzionanti a cartucce, attual¬ 
mente disponibili in commercio al prez¬ 
zo di circa 300 sterline. 

Si tratta di un’apparecchiatura pro¬ 
dotta dalla British Radio Corporation, 
definita come registratore video a cartuc¬ 
ce a colori modello 8200, che viene ven¬ 
duta al prezzo di 285 sterline senza 
cartuccia, e che è già disponibile anche 
per il noleggio ad un prezzo analogo 
a quello col quale viene concesso in no¬ 
leggio un televisore a colori da 26 pol¬ 
lici, ossia con un compenso di 96 ster¬ 
line alFanno. 

Attualmente, questo registratore video 
è disponibile soltanto per le comunità 
di varia natura, come ad esempio le 
scuole, i collegi, gli stabilimenti indu¬ 
striali, gli ospedali, ecc., attraverso una 
altra organizzazione associata che fa 
parte del gruppo Thorn. 

Ciò che rende questa apparecchiatu¬ 
ra il probabile archetipo dei futuri re¬ 
gistratori domestici è il fatto che si trat¬ 
ta di un dispositivo funzionante a Car¬ 
tucce, per cui il funzionamento risulta 
assai più semplice che non quello dei re¬ 
gistratori a bobina aperta. Inoltre, esso 
impiega le ben note ed economiche car¬ 
tucce prodotte dalla Philips. 

La figura 10 rappresenta il principio 
della scansione elicoidale adottato nel 
dispositivo. Il nastro passa intorno alla 
testina a tamburo secondo un percorso 
elicoidale, per cui le testine rotanti trac 
ciano il percorso magnetico secondo una 
direzione trasversale rispetto al nastro 

La questione della compatibilità è as¬ 
sai controversa. Infatti, un registratore 
video di tipo standardizzato deve con¬ 
templare non soltanto gli standard di 
registrazione, ma anche quelli dimensio¬ 
nali, in modo da consentire indifferen¬ 
temente l’impiego e la riproduzione d> 
cartucce registrate su altre apparecchia¬ 
ture. 

Sotto questo aspetto particolare, il 
registratore al quale ci riferiamo è stato 
progettato in osservanza alle attuali esi¬ 
genze. 

La figura 11 — infine — mette in evi¬ 
denza la particolare possibilità di im- 


Fig. 8 - Schema elettrico del circuito integrato ibrido a pellicola sottile , che costi¬ 
tuisce il generatore «clock». 


E 

Fig. 9 - Schema elettrico dettagliato della sezione di alimentazione , che fornisce le 
due tensioni simmetriche rispetto alla linea comune ( + 7,5 e —7,5 V ), nonché la 
tensione di +5 V, agli effetti ael funzionamento di tutte le sezioni integrate che 
costituiscono la calcolatrice da tavolo. 


circuiti integrati. Il secondo stabilizza¬ 
tore fornisce invece una tensione di u- 
scita di +5 V. Entrambi questi disposi¬ 
tivi presentano un eccellente responso 
ai transitori. 

Agli effetti della protezione, occorre 
precisare che se uno dei secondari del 
trasformatore viene cortocircuitato, il 
fusibile presente in serie al primario si 
interrompe immediatamente. Grazie a 
ciò, la calcolatrice risponde alle esigen¬ 
ze di sicurezza imposte in Inghilterra 
per le apparecchiature destinate all’im- 
piego negli uffici. 

Come già abbiamo premesso, la se¬ 
conda parte dell’articolo, che viene pub¬ 
blicata nel numero successivo della Ri¬ 
vista, contiene tutti i dettagli costruttivi 
della calcolatrice, e mette probabilmente 
il Lettore in grado di realizzarla, dopo 
aver naturalmente procurato tutto il ma¬ 
teriale necessario (729). 


helical path of 
tape around 
head drum 

Fig. 10 - Rappresentazione schematica 
del principio di funzionamento della 
scansione elicoidale per il nastro ma¬ 
gnetico del registratore video. 
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piegare il registratore Sony tipo VO- 
1700, funzionante con un nastro da 3/4 
pollici di larghezza, e di usare un rice¬ 
vitore a colori del tipo Trinitron, come 
monitore. 

Le possibili caratteristiche standardiz¬ 
zate dei registratori video di tipo dome¬ 
stico risultano automaticamente divise 
in due gruppi, e precisamente quello 
basato sul sistema delle 625 righe e 
50 campi (PAL) e quello basato invece 
sulle 525 righe con 60 campi corrispon¬ 
dente allo standard americano N.T.S.C. 

Esiste però una ulteriore divisione 
per quanto riguarda la qualità delle tra¬ 
smissioni, che comporta maggiori costi 
delle apparecchiature, e che è riferita a 
livelli qualitativi più elevati, nella ca* 
tegoria semi-professionale. 

Per concludere, oltre a descrivere le 
caratteristiche principali dei modelli at¬ 
tualmente disponibili in commercio, lo 
articolo fa un po' il quadro generale 
della situazione, e conclude e fermando 
che in una prossima occasione verranno 
pubblicali altri dettagli analitici sulle 
tecniche e sui sistemi usati per realizzare 
in veste commerciale apparecchiature di 
registrazione video adatte ad impieghi 
a carattere domestico (729). 


SEMPRE PIU* PICCOLO 
(Da «Practical Wireless») 

La tecnica elettronica, grazie agli svi¬ 
luppi conseguiti nel campo della minia¬ 
turizzazione, ha notoriamente consen¬ 
tito di realizzare sìa in forma sperimen¬ 
tale, sìa in forma commerciale, ricevitori 
radio dì dimensioni sempre più ridotte 
e compatte, che hanno raggiunto anche 
quelle del normale pacchetto di siga¬ 
rette, per cui è possibile tenerne uno^ co¬ 
modamente in tasca, senza che costitui¬ 
sca un ingombro apprezzabile e fasti¬ 
dioso. 

Occorre però precisare che le dimen¬ 
sioni di questi piccoli ricevitori, se da 
un canto possono essere considerate ve¬ 
ramente esigue, dall'altro impongono 
contemporaneamente un peso che non 
può essere considerato veramente tra¬ 
scurabile, cosi come non è trascurabile 
a volte neppure il peso di un normale 
accendisigari. 

Era quindi logico che si compissero ul¬ 
teriori sforzi per ridurre maggiormente 
le dimensioni del ricevitore tascabile, in 
modo da renderle ancora più accetta¬ 
bili. 

Sotto questo aspetto, Particelo pub¬ 
blicato dalla nota Rivista inglese descri¬ 
ve una realizzazione assai interessante, 
che però parte dal presupposto che — 
per ridurre ulteriormente le dimensioni 
ed il peso del ricevitore tascabile — è 
necessario sacrificare una delle caratte¬ 
ristiche più importanti che costituiscono 
il pregio dei piccoli radio-ricevitori. Ci 
riferiamo alla riproduzione in altopar¬ 
lante, che viene in questo caso sostituita 
dalla riproduzione mediante auricolare, 
collegato all'apparecchio mediante un fi- 



Fig. 11 - Impiego del registratore Sony tipo V0-1700, impiegante un nastro da 3/4 
pollici, con un ricevitore televisivo a colori Trinitron funzionante come monitore. 


RI 



Fig . 12 - Schema elettrico completo del piccolo ricevitore miniaturizzato , descritto 
sulla rivista inglese Practical Wireless. 

lo flessibile a treccia, come quello che 
viene normalmente usato nelle protesi a- 
custiche di tipo tascabile. 

La figura 12 rappresenta lo schema 
elettrico del ricevitore, impiegante un 
circuito integrato del tipo ZN414. All'in¬ 
gresso di questo circuito integrato vie¬ 
ne applicato il segnale della emittente 
ricevuta, sulla quale la sintonia viene 
effettuata mediante la bobina LI, che a- 
gisce anche da antenna, ed il condensa¬ 
tore variabile VC1, in parallelo alla pri¬ 
ma in modo da costituire un circuito ri¬ 
sonante in parallelo. 


Adhesive tape 



Fig. 13 - Struttura della bobina di sin¬ 
tonia, che agisce anche da antenna in 
ferrite. 
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Fig. 15 - Fotografia del piccolo 
ricevitore , nella quale risultano 
maggiormente evidenti i com¬ 
ponenti principali , nel loro aspet¬ 
to reale. 



Fig. 16 - Esempio di sfruttamento delle minime dimensioni di questo ricevitore , per 
completare un comodo ed utile portachiavi. 


Tutte le funzioni di amplificazione ad 
alta frequenza, rivelazione ed amplifi¬ 
cazione di bassa frequenza vengono com¬ 
piute dal circuito integrato, provvisto di 
tre soli terminali, ossia di un terminale 
di ingresso, di un terminale di massa, e 
di un terminale di uscita, al quale deve 
essere anche applicato il potenziale po¬ 
sitivo della tensione di alimentazione. 

Il ricevitore comporta complessiva¬ 
mente otto componenti elettronici, oltre 
ad un raccordo di uscita, per il colle* 
gamento deli'a uri col a re tramite spinotto 
a «jack». Inserendo Io spinotto per con¬ 
sentire rascolto viene contemporanea¬ 
mente collegata al circuito la batteria di 
alimentazione di I,4 V, eliminando in tal 
modo la necessità di aggiungere un in¬ 
terruttore. Inoltre, dal momento che la 
potenza di uscita è ovviamente limitata, 
si è rinunciato anche airimpiego del po¬ 
tenziometro per il controllo del volume. 

La figura 13 illustra la struttura della 
bobina di sintonia, costituita da novanta 
spire di filo di rame smaltato del dia¬ 
metro 0,27 mm, avvolte su di un nu¬ 
cleo di ferrite del diametro di 6 mm, e 
della lunghezza di circa 40 mm. La 
figura 14 è un disegno che riproduce la 
disposizione dì tutti i componenti allo 
interno delia scatoletta, mettendo in evi¬ 
denza sia la posizione della bobina, sia 
quella del condensatore variabile del 
tipo a compensatore, sia infine quella del 
raccordo di uscita, e degli altri compo¬ 
nenti di minori dimensioni. 

Per concludere, la Figura 15 è una 
fotografia che riproduce l'interno dello 
apparecchio, e fornisce in modo più ade- 
guato tutti i dettagli relativi alla posizio¬ 
ne dei componenti, già illustrati nel dise¬ 
gno di figura 14, In entrambe le due ul¬ 
time figure si nota in un angolo nello 
involucro il dischetto che rappresenta la 
batteria di alimentazione, costituita da 
un demento al mercurio tipo Mallory 
MP675 H, la cui autonomia è più che 
sufficiente, grazie al ridottissimo consu¬ 
mo da parte del ricevitore. 

Per fornire infine una tipica idea agli 
effetti dell'impiego pratico di questo rice¬ 
vitore assai originale, la figura 16 
rappresenta Fapplicazìone all'anello di 
un portachiavi, mettendo così in maggio¬ 
re evidenza le ridottissime dimensioni 
del ricevitore, la cui lunghezza non su¬ 
pera quella di una normale chiave di 
tipo moderno. 

In sostanza, Finterà apparecchiatura, 
nonostante la presenza del comando di 
sintonia su di un Iato, non comporta un 
ingombro assai maggiore di quello di 
una scatola di cerini, per cut — nono* 
stante la necessità dì ascoltare le trasmis¬ 
sioni esclusivamente attraverso l'aurico¬ 
lare — costituisce un vero e proprio og¬ 
getto utilitario, che può risultare pre¬ 
zioso in numerose occasioni: soprattut¬ 
to (e questo interessa in particolare gli 
sportivi), quando si desidera seguire la 
radiocronaca di un incontro sportivo, 
ad esempio al cinema* al ristorante, in 
salotto, o in qualsiasi altro locale pub¬ 
blico, senza arrecare disturbo al pros¬ 
simo. (713) 
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a cura di P. SOATI 



In considerazione deirelevato nu¬ 
mero di quesiti che ci pervengo¬ 
no, le relative risposte, per lettera 
o pubblicate in questa rubrica ad 
insindacabile giudizio della reda¬ 
zione, saranno date secondo l’or- 
dine di arrivo delle richieste 
stesse. 

Sollecitazioni o motivazioni d’ur¬ 
genza non possono essere prese in 
considerazione. 

Le domande avanzate dovranno 
essere accompagnate dall’importo 
di lire 3.000* anche in franco¬ 
bolli a copertura delle spese po¬ 
stali o di ricerca, parte delle quali 
saranno tenute a disposizione del 
richiedente in caso non ci sia pos¬ 
sibile dare una risposta soddisfa¬ 
cente. 

I Per gli abbonati l’importo è 
ridotto a lire 2.000. 


Sig. VICENTINI M. - Genova 
Antenna multibanda per radioamatori 

Una fra le migliori antenne multiban¬ 
da, per le gamme 10, 15 e 20 m è senza 
altro il modello della HY-GAIN, 
TH6DXX, a sei elementi, Super 
THUNDERBIRD DX nella quale sono 
impiegate le trappole di nuova concezio¬ 
ne «HY-Q». Il guadagno è superiore ai 
9,5 dB (con un guadagno medio di 8J 
dB). Il rapporto avanti-indietro è di 
25 dB. 

Questo tipo di antenna , che è illlF 
strafa in figura 1, permette di conseguire 
un rapporto di onde stazionarie (R.O- 
S.) migliore di 1,5 : 1 su tutte le tre 
le gamme. L'impedenza è di 52 Et, 

La TH6DXX può essere coUegata ad 
TX con potenza di uscita di I kW in 
AM e 2 kW PEP. 

Per accoppiare una linea sbilanciata 
a 52 il con un sistema di antenna bilan¬ 
ciato può usare il BALUN HY-GAIN 



Fig. 1 - Antenna multigamma ad altissimo guadagno HY-GAIN, Super Thunderbird 
DX modello TH6DXX a sei elementi per le gamme 10, 15 e 20. In vendita esclusiva¬ 
mente presso la G.B.C. Italiana. 


modello BN86, di cui alla figura 2, il 
quale ha una larghezza di banda conti¬ 
nua da 5 a 30 MHz. 

Le antenne e gli altri componenti del¬ 
la HY-GAIN sono reperibili presso i 
punti di vendita della organizzazione 
G.B.C. Italiana. 

Sig. FEDELI G. - Roma 
Fibre ottiche 

Una ditta specializzata nella costru¬ 
zione delle fibre ottiche, e relative ap¬ 
plicazioni, è la SOVIS il cui indirizzo è 
il seguente: 

Société de Verrerie Industrielle et Scien- 
tifique, Division Optique Industrielle et 
Scientifique, B.P. n. 1, Tel. 12, Telex 
69.054 - Soviglas Jouar 77 - LA FERTE 
s/s JOUARRE (Francia), alla quale può 
rivolgersi a nostro nome per chiarimenti. 


Fig. 2 - Balun Hy-Gain modello BN86 
per accoppiamento di linee sbilanciate 
con linea bilanciata per l’intera gamma 
3 ^ 30 MHz, anch’esso reperibile pres¬ 
so i punti di vendita della G.B.C. Ita¬ 
liana. 
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TELEVIS1QN 3ème CHAINE 


Couverture prévue au : 
1 Janvier 73 


Fig. 3 - Carta della copertura del terzo 
canale TVC francese prevista per' il 
1° luglio 1973. 


Sig. MARTINI G. ■ Savona 
Sig. MASSA G. - Livorno 
Emissioni TVC francesi 

Oltre 1 due suddetti lettori , altri ci 
hanno scritto per avere notizie circa la 
apertura in Francia di un terzo canale 
per la emissione di immagini televisive 
a colori. 

t Effettivamente con il 31 dicembre 1972 
VO.R.T.F. ha iniziato ad irradiare un 
terzo programma di TVC la cui coper¬ 
tura per ora è limitata ad alcune regioni 
del Nord. 

Come mostra la cartina di figura 3, la 
copertura prevista per il mese di Gen¬ 
naio 1974 si estende anche verso il sud 
per cui alcune stazioni molto proba bil- 
mente saranno ricevibili anche in Italia. 
La situazione , per noi, migliorerà ulte¬ 
riormente il V luglio 1974 ed ancor più 
nel mese di dicembre dello stesso anno , 
come indica la cartina di figura 4. 

I canali usati sono piuttosto alti: ad 
esempio il canale 75 per Parigi t 67 per 
Bas-Rhìn, 94 per Val-de-Marne e così 
via. 

Comunque non mancheremo di infor¬ 
mare i lettori non appena saranno in¬ 
stallate delle nuove stazioni ricevibili in 
Italia. 



T ELEVI SION 3ème CHAINE 

Couverture prévue au 
1 Janvier 75 


Sig. BALDI G. - Bologna 
Specialisti marina da guerra 

Per essere in grado di dare una rispo¬ 
sta al suo quesito sarebbe stato oppor¬ 
tuno conoscere quale è la sua età ed il 
titolo di studio in suo possesso. Comun¬ 
que farò del mio meglio per rispondere 
al suo quesito che molto probabilmente 
interesserà altri lettori. 

Dal corso normale dell 1 Accademia Na¬ 
vale di Livorno escono tanto gli Ufficiali 
del Corpo di Stato Maggiore quanto 
quelli dei Corpi Tecnici delle Armi e del 
Genio Navale. 

// corso, della durata di 4 anni, com¬ 
prende un biennio propedeutico di in¬ 
gegneria (1* e T classe} ed un biennio 
di applicazione (3 a e 4 a classe). ÀI ter¬ 
mine del 4 u anno i guardiamarina rag¬ 
giungono la destinazione di servizio 
mentre i sottotenenti dei Corpi Tecnici 
sono avviati alle Università per ultimare, 
con spese a carico della Marina, gli stu¬ 
di per il conseguimento della laurea. 

Informazioni in merito potrà chiederle 
direttamente al Comando Accademia 
Navale, 571 DO Livorno, precisando an¬ 
che l età ed il titolo di studio conse¬ 
guito o che intende conseguire . 

Per quanto concerne invece Tarrno¬ 
ta mento fra gli specialisti, sempre della 
marina militare, è richiesta l’età minima 


Fig. 4 - Carta della copertura del terzo 
canale TVC francese prevista per il 
1° gennaio 1975. Come si vede è co¬ 
perta anche la Costa Azzurra. 
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di 16 anni e come studio minimo ìa li¬ 
cenza elementare. L'arruolamento può 
avere la durata di 5 oppure 6 anni in 
molte specialità fra le quali quelle che 
maggiormente possono interessarla sono 
le seguenti: Elettricisti Elettromeccani¬ 
ci, Radaristi, Radiotelegrafisti „ Telegrafi¬ 
sti, Tecnici elettronici. 

Eventuali informazioni sui corsi C. E. 
M. M. possono essere richieste diretta- 
mente al Ministero Difesa Marina, Ma- 
ripers, Div. V Sez. 2 a - 00100 Roma. 


Sig. ROSSINI G. ■ Milano, 

Sig. PERRUCIO S. - Siracusa 
Cercametalli professionali 

Riportiamo qui di seguito l’indirizzo 
di alcune ditte americane che fabbricano 
apparecchi per la ricerca dei metalli nel 
sottosuolo indicando anche il costo in 
dollari di alcuni modelli: 

D.Tex Electronics, P.O. Box 451 - Gar- 
land TX 75040 

Tipi professionali con bobina da 6” e 
12” al costo di dollari 229,50. 

Fisher Research Labs, Palo Alto, 
CA94303: . J „ . 

Metalaert 70, bobina da 11 dollari 

758.50. 

Gardiner Electronics Co, Ine, 4729 N, 
Seventh Ave. Phoenix, AZ-85013 
Modello 190 bobina da 11” dollari 
210,00 modello 200 dollari 115,00. 

Garret Electronics, 2814 National Dr. 
Garland TX 7504. 

Hunter con bobina da 5” dollari 229,50. 
Lo stesso prezzo hanno i modelli con bo¬ 
bine da 8” e 12”. 

Jetco Electronic Ind, P.O. Box 26669, 
E1 Paso TX 79929. 

Hawk 990 con bobine da 6” o da 12 
dollari 189,50. 

Reico Ind. P.O. Box 10839, Houston, 
TX 77018. 

Modelli Frontiersman da 6” e 12”, dol¬ 
lari 129,50. 

White’s Electronics Ine. Pleasant Valley 
Rd. Sweet Home, OR 97386. 

Modelli 66T da 7 1/2” e 11” dollari 

269 . 50 . 

Queste ditte fabbricano oltre a questi 
apparecchi, che sono adatti anche per 
la ricerca di tesori, altri apparecchi per 
ricerche geologiche f Ad esempio la WIu¬ 
te Electronics produce dei sensibilissimi 
magnetometri il cui costo si aggira sui 
650 dollari. La figura 6 si riferisce ad un 
apparecchio di questo genere. 


Sig. FATTORI D. - Torino 
Multimetro PM2403 

Il multimetro elettronico PM 2405, del¬ 
la Philips, permette di effettuare le se¬ 
guenti misure: tensioni continue da 100 
mV a 1000 V in 9 gamme, (resistenza da 
20 MEI a 100 mV a 10 MEI nelle altre 
gamme). Tensioni alternate: da ì 00 mV 
a 1000 V in 9 gamme da 25 Hz a 25 
kHz. Correnti continue da 1 yA a t A 
in 12 gamme. Correnti alternate da 1 M 
a 1 A in 12 gamme. Resistenze: da l El 
a 50 MEI in scale da 10 El, 100 El. 1 kEl , 
10 kEl, 100 kEl, 1 MEI. 


L’apparecchio (figura 7) può essere 
dotato del probe PM 9240 che permette 
di effettuare misure di tensione fino a 
50 kV e di shunt per misure di corren¬ 
te fino a 10 e 50 A. 



Fig. 5 - Uno specialista della Marina 
Militare durante il corso preparativo. 


Sig. FANCIULLI M. - Grosseto 
Stazioni di radiodiffusione 

Le stazioni udite nelle frequenze co¬ 
municatemi non appartengono alla Cina 
Popolare bensì all’isola di Formosa cioè 
Taiwan da qui è nato Vequivoco circa 
le QSL non ricevute. 

Non ci risulta che su 5450 kHz tra¬ 
smetta una stazione di Hong-Kong; non 
è però da escludere che Lei abbia rice¬ 
vuto la decima armonica della stazione 
ad onde medie che irradia sulla frequen¬ 
za 545 kHz e con una potenza di 25 



Fig. 6 - Diagramma operativo di un sistema per la rivelazione di masse metalliche 
o ferrose nel sottosuolo per scopi geologici mediante 1 uso di sorgenti ad alta 
frequenza. 



Fig. 7 - Multimetro Philips modello PM 
2403 per la misura delle tensioni e del¬ 
le correnti continue ed alternate, e delle 
resistenze. 


kW, bollettini anche in lingua _ inglese. 
In buone condizioni di propagazione una 
componente armonica di pochi watt può 
giungere infatti a notevole distanza. 

La rubrica QTC in linea di massima 
viene preparata tre mesi prima la sua 
pubblicazione; pertanto non ci è possibi¬ 
le dare delle notizie tempestive circa le 
variazioni dello spettro radiofonico, co¬ 
munque faremo del nostro meglio per 
dare le notizie di maggiore importanza 
per i SWL. 

L’emittente udita su 11890 kHz (si 
è anche spostata su 11892 e 11894 kHz) 
è installata a Lusaka nello Zambia e la¬ 
vora con una potenza superiore ai 150 
kW. 

Sig. MAISTO F. - Barletta 
Miscelatori e demiscelatori TV 

I miscelatori e i demiscelatori sono dei 
componenti che hanno avuto un notevole 
sviluppo con l’avvento del secondo cana¬ 
le UHF. Essi infatti consentono la me¬ 
scolazione di due segnali uno VHF e lo 
altro UHF (od anche di due segnali 
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VHF \ Miscelatore dei due canali TV A 

UHF ) uno TV/VHF l'altro TV/UHF 


t Demiscelatore dei due canali TV/, 
| uno TV/VHF, l’altro TV/UHF 



Fig. 8 - Schemi di principio di un circuito miscelatore, a sinistra, e di un circuito 
demiscelatore, a destra. 


A B C P 

;_i * i 



Fig. 9 - Rappresentazione schematica di 
un'antenna a dipolo in mezza onda. Le 
due sezioni AB e CD sono lunghe, cia¬ 
scuna un quarto d'onda. 



Fig. 10 - Indicatore e registratore grafi¬ 
co della LSI per collaudi termici di 
macchine ed impianti e dei sistemi di 
regolazione della temperatura. Esso per¬ 
mette la registrazione simultanea di sei 
misure. 


VHF oppure segnali OC/VHF e così 
via) ed il loro convogliamento su di una 
linea di discesa la quale ovviamente de¬ 
ve avere delle caratteristiche tati da 
produrre le mminte perdite possibili. 

Il componente noto con il nome di 
miscelatore è collegato in prossimità del¬ 
le antenne; al suo ingresso dovranno es¬ 
sere col legate le due linee che scendono 
rispettivamente dall'antenna VHF e dal¬ 
l'antenna UHF mentre all'uscita si col¬ 
legllerà un'unica lìnea di discesa. 

La linea di discesa in prossimità del 
televisore viene collegata al demisce¬ 
latore che permette di ottenere nuova¬ 
mente la separazione dei due segnali 
convogliandoli ai morsetti di ingresso 
VHF e UHF del televisore. 

Pertanto al demiscelatore giunge ih 
ingresso un’unica linea di discesa mentre 
in uscita sì hanno due distinti collega- 
menti: quello VHF e quello UHF. 

Lo schema dì principio di un misce¬ 
latore e di un demisceìatore è mostrato 
in figura 8. 

Nei componenti di buona qualità la 
perdita si aggira dal 10 al 15% sul va¬ 
lore del segnale UHF e del 5% sul va¬ 
lore del segnale VHF per tutto il siste¬ 
ma miscelai or e-demiscelator e. 

E’ consìgliabile installare il miscela¬ 
tore nel sottotetto o in un posto che 
sia facilmente accessibile. 

Il demiscelatore può essere installato 
sul retro del televisore. 

NelVeffettuar e la scelta dei suddetti 
due componenti occorre tenere ben pre¬ 
senti i due valori d'impedenza della li¬ 
nea che proviene dalle antenne e quel¬ 
la d'ingresso del televisore. 

Sig. M. C. - Torino 
Semplice antenna per i 27 m. 

Il tipo più semplice di antenna oriz¬ 
zontale è rappresentato da un dipolo in 
mezza onda la cui forma è illustrata in 
figura 9. Questo tipo di antenna è co¬ 
stituita da due conduttori uguali AB ~ 

- CD o grumo dei quali ha una lunghez¬ 
za pari ad un quarto della lunghezza di 
onda. La lìnea di alimentazione dovrà 
essere collegata fra i punti B e C che 
saranno separati fra loro di pochi cen¬ 
timetri. 


Ovviamente questo tipo di antenna è 
prevalentemente bidirezionale poiché la 
massima energia viene ricevuta o irra¬ 
diata nel piano perpendicolare ad A-B- 
C-D. 

Le dimensioni devono essere calcola¬ 
te applicando le seguenti formule: 

v 3 ■ IO 10 

tn cui X = alla lunghezza d'onda espres¬ 
sa in centimetri v ~ velocità delle on¬ 
de em in centimetri al secondo . / = al¬ 
la frequenza espressa in hertz ; 

Per ragioni di praticità per le frequen¬ 
ze alte si usa l'espressione: 

x 300 

in cui la lunghezza d'onda è espressa in 
metri, la velocità delle onde em in me¬ 
gametri e la frequenza in megahertz. 

Desiderando perciò calcolare la lun¬ 
ghezza di ciascuna sezione di un’anten¬ 
na di questo tipo adatta a funzionare 
sulla frequenza dei 27 MHz si procede¬ 
rà nel seguente modo: 

500 

X = - = 11,11 m 

27 

a n , U ' n 

dalla quale avremo che X/4 = _ 

4 

= 2,78 m 

il cui valore dovrà essere moltiplicato 
per la costante fissa di 0,95 e cioè AB = 

= CD = 0,95 x 2,78 = 2,64 m. 


Sig. MAESTRI M. - Roma 
Registratore grafico della temperatura 

La figura 10 si riferisce all'indicatore 
registratore grafico modello RC costruito 
dai Laboratori di Strumentazione Indu¬ 
striale dì Milano per collaudi termici di 
macchine e impiantì ed in particolare 
per il controllo dei sistemi di regolazio¬ 
ne di temperatura . Esso consente di effet¬ 
tuare sei registrazioni simultanee con 
tolleranze ristrette in un campo molto 
ampio di temperatura, in connessione 
a termocoppie di qualsiasi tipo e a 
qualsiasi distanza. 

Sono previsti due modelli distinti: uno 
per connessione con termocoppia Fe-Cost 
con campo di misura da 0 a +600 °C 
ed uno per connessione con termocop¬ 
pie NiCr-Ni con campo di misura da 0 
a +1250 °C. 

L'intero campo di misura è suddiviso 
in cinque scale commutabili. E ' inoltre 
prevista una scala in mV (0 — 10 mV) 
per segnali di ingresso aventi particolari 
caratteristiche. 

L assenza dì comandi di taratura ren¬ 
de molto semplice Fuso dell'apparecchio 
il quale presenta fra Ialtro le seguenti 
caratteristiche particolari: circuiti di mi¬ 
sura amplificati, compensatone auto¬ 
matica del giunto freddo . sei campi dì 
misura commutabili indipendentemente 
per due terne dì termocoppie, eventuale 
allarme di massima o di minima. 

L’errore statico è di ± 1%, la ripro¬ 
ducibilità di 50 \iV/10 °C di variazione 
della temperatura ambiente. 
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Continuiamo in questo numero 
la pubblicazione, iniziata sul 
numero 1/73, di una serie 
di tabelle di equivalenza 
fra semiconduttori di di¬ 
versa fabbricazione e semicon¬ 
duttori di produzione Philips* 1 


EQUIVALENZE 
E DATI TECNICI 
DEI SEMICONQJ 




Tipo 


N 

P 

Costruttore 

Corrispondente 

Philips 

Contenitori' 

M 

K 

C 

A 

Dati tc 

hot 

(W) 

B 

icntcl di 

VCBO 

(V) 

C 

;l tipi ri pi 

VCEO 

<VCER) 

(V) 

D 

retati nella 

IQAV) 

OCM) 

(A) 

E 

prima colonn 

hpE 

(hfc) 

F » 

a 

fr 

(MHz) 

Ossei 

corri 

Contenl - 
tote 

rvasioot si 
spondente 

calore 

inferiore 

■1 

Philips 

valore 

superiore 

BC 

352 


P 

M 

BC 308 VI/A 

(TO-92) 

K 

0*3 

25 

20 

0,1 

40-370 

200 

S0T-30 

EF 

BC 

BC 

354 


N 

M 

(BC 238 A/B) 

TO-92 

K 

0,31 

30 

25 

0,2 

63-630 

200 

S0T-30 

ACD 

EF 

BC 

355 


P 

M 

(BC 308 VI/B) 

TO-92 

K 

0,31 

30 

25 

0,2 

63-370 

200 

S0T-30 

ADEf 


BC 

357 


P 

M 

BC 308 

TO-92 

K 

0,31 

25 

25 

0,1 

100-500 

200 


AF 

1 

BC 

360 

- 6 

P 

1 

2N 2904 

TO-39 

M 

0,8 

40 

40 

0,5 

40- 100 



A 

80 

BC 

3 60 

-10 

P 

I 

2N 2905 

TO-39 

M 

0,8 

40 

40 

0,5 

63- 160 



A 

&0E 

BC 

360 

*-16 

P 

I 

2N 2905 

TO-39 

M 

0,8 

40 

40 

OiJ 

100-250 



A 

BD 

BC 

361 

- 6 

P 

I 

2N 2904 A 

TO-39 

M 

0,8 

60 

60 

0,5 

40-100 



A 

0 

BC 

361 

-10 

P 

I 

2N 2905 A 

TO-39 

M 

0,8 

60 

60 

0,5 

63-160 



A 

DE 

BC 

3 70 


P 

A 

(BC 328) 

TO-10 

M 

0,3 75 

20 

20 

0,5 

50-500 

150 

TO-92 

OF 

ASCE 

BC 

377 


N 

A 

(BC 337) 

TO-18 

M 

0,375 

50 

*5 

1 

75-500 

200 


CO 

AB 

BC 

378 


N 

A 

(BC 338) 

TO-18 

M 

0,3 75 

30 

25 

1 

75-500 

200 

TO-92 

OF 

Ai 

BC 

381 


P 

TI 

BC 328 

S0T-30 

K 

0,625 

40 

25 

0,2 

60+ 

- 

TO-92 

AB 

DE 

BC 

3 62 


N 

TI 

BC 414 A/B 

S0T-30 

K 

0,3 

50 

45 

0,1 

100-850 

150 



EF 

BC 

383 


N 

TI 

BC 413 B/C 

S0T-30 

K 

0,3 

45 

30 

0*1 

100-850 

150 



ti 

BC 

3 84 


N 

TI 

BC 413 B 

S0T-30 

K 

0,3 

45 

30 

0,1 

250-450 

150 



F 

BC 

385 


N 

TI 

BC 237 

ISOT30) 

K 

0,3 

45 

45 

0,1 

125-500 

150 



.or 

BC 

386 


N 

TI 

BC 238 

(S0T30) 

K 

0,3 

30 

20 

0,1 

125-900 

150 



F 

BC 

387 


N 

H 

(BC 337) 

TO-92 

M 

0,31 

35 

30 

0,6 

40-300 

390 


DF 

abce 

BC 

388 


P 

M 

(BC 327) 

TO-92 

M 

0,31 

35 

30 

0,6 

40-300 

260 


OF 

ASCE 

BC 

397 


P 

F 

(BC 161-6) 

TO-5 

M 

0,7 

50 

50 

1 

20 + 

- 



; BCE 

BC 

398 


N 

F 

(BC 141-6) 

TO-5 

M 

0,8 

60 

5p 

1 

20 + 




CE 
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transistori 


npo 

M 

F 

Coiirytinrr 

■ orriipiìndr olr 

Philip* 

Contenitor 

C 

A 

Dati 

hot 

<w> 

B 

tecnici 

V CBC 

(V) 

C 

del tipi ri 

1 

1 VcEO 
rVCER) 

(V) 

D 

portati nell 

1GAV) 

new* 

1 (A) 

E 

a prima coloi 

h FE 
(hfe) 

F 

ma 

fT 

(Miti) 

Ui 

COI 

Con leni ■ 

icnaildii: 

frlapouflci 

valore 

E aul 

ale Pii Uri p* 

1 

valore 
e superiore 

BC 399 

A 

H 

f 

1BC 146 YV) 

MINI K 

0,075 

30 

20 

0,075 

125-260 


SOT-42 

ABO 


BC 399 

B 

H 

F 

(BC 146 GN» 

MINI K 

0,075 

30 

20 

. 0,075 

240-500 


SOT-42 

ABO 


BC 40 7 


N 

R 

BC 237 

TO-106 K 

(0,1) 

SO 

45 

0,1 

110-450 

300 

SOT-30 



BC 408 


N 

P 

BC 238 

TO-106 K 

(0,1) 

30 

20 

0,1 

110-800 

300 

SOT-30 



BC 409 


N 

P 

BC 239 

T0-106 K 

(0,1) 

30 

20 

0, 1 

200-800 

300 

SOT-30 



BC 413 


N 

F 

BC 413 

S0T-30 K 

(0,24) 

45 

30 

(0,1) 

240-900 

2 50 


basso 

rumore 

BC 414 


H 

F 

BC 414 

S0T-30 K 

(0,24) 

50 

45 

(0,1) 

240-900 

250 


bufino 

rumore 

BC 415 


P 

P 

BC 415 

S0T-30 K 

(0,24) 

45 

30 

(0,1) 

240-900 

200 


basso 

i rumore 

BC 416 


F 

P 

BC 416 

SOT-30 K 

(0,24) 

SO 

45 

(0, 1 ) 

240-900 

200 


basso 

rumore 

BC 429 


N 

TI 


SOT-32 K 

/6/ 

45 

45 

1 

50+ 

100 




BC 430 


P 

TI 


SOT-32 K 

/6/ 

45 

45 

1 

50+ 





BCW 34 


H 

TI 

(2N 2222 A) 

TO-18 M 

0,36 

80 

45 

(0,5) 

60-220 

150 


BC 

DF 

BCW 35 


P 

TI 

(2N 2907 A) 

TO-18 M 

0,36 

80 

45 

(0,5) 

60-220 

1 150 


B 

AC DBF 

BCW 36 


N 

TI 

(2N 2222 A) 

TO-92 

0,36 

SO 

45 

(0,5) 

60-220 

J 150 

TO-18 

BC 

DF 

BCW 37 


P 

T! 

(2N 2907 A) 

TO-92 K 

0,36 

80 

45 

(0,5) 

60-220 

150 

TO-16 

B 

ACOEF 

BCW 46 


N 

F 

BCW 46 

SOT-33 K 

(0,15) 

80 

60 

0,2 

130 

300 




BCW 47 


H 

F 

BCW 47 

SOT-33 K 

(0,15) 

50 

45 

0,2 

130 

300 




BCW 48 


H 

F 

BCW 48 

SOT-33 K 

(0,15) 

30 

20 

0,2 

130 

300 




BCW 49 


N 

F 

BCW 49 

SOT-33 K 

(0,15) 

30 

20 

0,2 

130 

300 




BCW 56 


P 

F 

BCW 56 

SOT-33 K 

(0,15) 

80 

60 

0,2 

130 

130 




BCW 57 


P 

F 

BCW 57 

SOT-33 K 

(0,15) 

50 

45 

0,2 

130 

130 




BCW 58 


P 

P 

BCW 58 

SOT-33 K 

(0,15) 

30 

20 

0,2 

130 

130 




BCW 59 


P 

P 

BCW 59 

SOT-33 K 

(0,15) 

30 

20 

0,2 

UQ 

130 




BCW 69 


P 

F 

BCW 69 

SOT-23 K 

0,15 

50 

45 

(0,21 

120-260 

ISO 




BCW 70 


P 

P 

BCW 70 

SOT-23 K 

0,15 

5 0 

45 

(0,21 

215-500 

150 




BCW 71 


N 

F 

BCW 71 

SOT-23 K 

0,15 

50 

45 

1 0,21 

110-220 

300 




BCW 72 


N 

P 

BCW 72 

SOT-23 K 

0,15 

50 

45 

(0,21 

200-450 

300 




BCW 85 


P 

Ti , 

. < 2N 2907 A) 

S0T-30 K 

0,3 

90 

60 

0,2 

80-200 

200 

TO-IS 

B 

ADE 

BCW 86 


P 

TI 

(BC 177 A) 

SOT-30 K 

0,3 

TO 

50 

0,2 

150-35f 

200 

TO-18 

BCEF 


BCY 30 

+ 

P 

F 

(BCW 56 A) 

TO-5 M 

0,25 

A4 

64 

( 0, 1) 

16 

1*2 

SOT-33 

ABC 

DBF 

BC Y 31 

* 

P 

F 

(BCW 56 A) 

TO-5 M 

0,25 

64 

64 

(0,1) 

28 

1,7 

SOT-33 

ABC 

DBF 

BC Y 32 

+ 

P 

F 

(BCW 56 A) 

TO-5 M 

0,25 

64 

64 

( 0, 1) 

35 

2,5 

SOT-33 

ABC 

OEF 

BCY 33 

+ 

P 

P 

(BCY 78 VII) 

TO-5 M 

0,25 

32 

32 

(0,1) 

18 

1,5 

TO-18 


ADE F 

BC Y 34 

+ 

P 

P 

(BCY 78 VII) 

TO-5 M 

0,25 

32 

32 

(0,1) 

?fl 

2,4 

TO-18 


ADEF 

BCY 38 

* 

P 

P 

(2N 2904) 

TO-5 M 

0,4 

32 

32 

(0,5 ) 

13 

1,5 



ABCOEF 

BC Y 39 

+ 

P 

P 

(2N 2904 A» 

TO-5 M 

0,4 

64 ( 

i4 

(0,5) ! 

19 

1,5 

C 

: 

ABDEF 

BCY 40 

* 

P 

P 

(2N 2904) 

TO-5 M 

0,4 

32 

32 

(0,5) ; 

?3 

2,5 



ABC 01F 

BC Y 54 

+ 

P 

F 

I2N 2904 A) 

TO-5 H 

0,4 

50 ì 

SO i 

10,5) ; 

>5 ; 

? 



IBCOEF 

BC Y 55 


n ; 

F 

BCY 55 

SPEC. M 

( 2X0,3) 

45 J 

t5 i 

EanpHf.diif 

, 4 bussa m 

more 




BCY 56 


N 

P 

BCY 56 

TO-18 M 

0,3 

1,5 < 

►5 i 

0,?) 1 

,00-450 f 

) 5 




BCY 57 


N ] 

P 

BCY 57 

TO-18 M 

0,3 

25 ; 

IO i 

re, 2 ) ; 

f00-800 

100 




BC Y 58 

A 

N 

I15 

BCY 58 VII 

ro-is m 

0,39 

Ì2 3 

(2 ( 

1,2 ( 

200) ■ 

Ì00 




BC Y 58 

B 

N 

1,5 

BCY 58 Vili 

ro-ie M 

0,39 

J2 3 

(2 < 

1,2 ( 

260) : 

ÌOO 




BCY 58 

c 

N 

1,5,F 

BCY 58 I X l 

rO-18 M 1 

3,39 ì 

12 3 

k2 : C 

',2 ( 

330 ) 3 

100 

F 
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transistori 


Tipo 


N 

P 

Cosi ruttore 

Corrispondenti’ 

Philips 

Contenitore 

M 

K 

G 

A 

Dati U 

Ptot 

(W) 

B 

•mici di 

VCBO 

(V) 

C 

fi tipi ri pi 

VCEO 

(VCER) 

(V) 

D 

ertati nella 

lC(AV) 

(ICM) 

(A) 

E 

prima colonn 

hFE 

(hfe) 

F 

ia 

fT 

(MHz) 

l Ossc 

eorr 

Contea! - 
torr 

>rva*ionf t 
ìapondent 

valore 

inferiore 

lui 

p Philips 

valore 

superiore 

BCY 58 

D 

N 

I,S,P 

BCY 58X 

TO-18 

M 

0,39 

32 

32 

0,2 

(520) 

300 


F 


BCY 59 

A 

ht 

I » S » T ,P 

BCY 59VII 

TO-18 

M 

0,39 

45 

45 

0,2 

(200) 

300 


F 


BCY 59 

B 

H 

I » S » T *P 

BCY 59VIII 

TO-18 

M 

0,39 

45 

45 

0,2 

(260) 

300 


F 


BCY 59 

C 

fi 

I ,S,T »F 

BCY 59IX 

TO-18 

M 

0,39 

45 

45 

0,2 

( 330) 

300 


F 


BCY 59 

D 

fi 

I,S,T ,P 

BCY 59X 

TO-18 

M 

0,39 

45 

45 

0,2 

( 520) 

300 


F 


BCY 65 

+ 

fi 

S,F 

(BC 174) 

TO-18 

M 

-1- 

- 

60 

0,2 

( 125-700) 

300 

S0T-30 

ADF 

C 

BCY 66 


N 

S,P 

BCY 59VIII 

TO-18 

M 

-1- 

45 

45 

0,2 

180+ 

, 300 


F 


BCY 67 


9 

S 

(BCY 71) 

TO-18 

M 

(0,77) 


45 

0,05 

180-630 

180 

TO-18 

AE 

OF 

BC? 70 


P 

P 

BCY 70 

TO-18 

H 

0,35 

50 

40 

(0,2) 

% 

50+ 

200 




BCY 71 


P 

P 

BCY 71 

TO-18 

H 

0,35 

45 

45 

(0,2) 

100+ 

200 




BCY 72 


P 

P 

BCY 72 

TO-18 

M 

0,35 

25 

25 

(0,2) 

50+ 

200 




BCY 78 


P 

s,p 

BCY 78 

TO-18 

H 

(0,3) 

32 

32 

(0,2) 

130-700 

180 




BCY 79 


P 

S » T f P 

BCY 79 

TO-18 

H 

(0,3) 

45 

45 

(0,2) 

130-500 

180 




BCY 85 

A 

H 

TI 

(BCW 46 A) 

S0T-30 

K 

0,3 

100 

60 

0,2 

100-300 

200 

SOT-33 

ABD 

i , 

BCY 85 

B 

N 

TI 

(BCW 46 B) 

S0T-30 

K 

0,3 

100 

60 

0,2 

250-400 

200 

SOT-33 

ABD 

F 

BOY 86 

A 

H 

TI 

(BC 107 B) 

S0T-30 

K 

0,3 

80 

50 

0,2 

250-450 

200 

TO-18 

BC 

F 

BCY 86 

B 

H 

TI 

(BCY 59 X) 

SOT-30 

K 

0,3 

80 

50 

0,2 

400-600 

200 

TO-18 

BC 

AF 

BCY 87 


H 

P 

BCY 87 

TO-71 

H 










BCY 88 


fi 

P 

BCY ee 

TO-71 

M 










BCY 89 


H 

P 

BCY 89 

TO-71 

M 










BCZ 13 

+ 

9 

P 

(BC 200RD) 

SOT-19 

H 

(0,08) 

20 

(20) 

0,01 

(25) 

1,5 

SOT-42 

ADE 


BCZ 14 

+ 

P 

P 

< BC200RD) 

SOT-19 

H 

(0,08) 

20 

(20) 

0,01 

(55) 

1,5 

SOT-42 

AO 

1 

BD 106 

A 

N 

I 

BD 124 

SOT-9 

M 

/11,5/ 

36 

36 

2,5 

50-150 

100 




BD 106 

B 

H 

I 

* 

SOT-9 

M 

11,5 

36 

36 

2,5 

100-300 

100 




BD 107 

A 

N 

I 

(BD 124) 

S0T-9 

M 

/ 58-/ 

64 

64 

2,5 

50-150 

100 


CDE 

AB F 

BO 107 

B 

N 

I 


SOT-9 

'H 

/Il,5/ 

64 

64 

2,5 

100-300 

100 




BD 109 


N 

S 

(BD 124) 

SOT-9 

M 

-18,5- 

60 

40 

3 

30-300 

30+ 



ACE 

BD 111 


N 

F 

(BOY 92) 

TO-3 

H 

-15- 

60 

60 

10 

100 

* 



AB 

BD 113 


N 

F 

(BD 145) 

TO-3 

M 

15 

60 

60 

10 

60 

100 


DE 

A 

BD 115 


N 

P 

BD 115 

TO-39 

M 

-6- 

245 

180 

0, 15 

60 + 

145 




BD 116 


N 

F 

(BD 145) 

TO-3 

M 

-15- 


60 

- 

60 



E 


BD 119 


N 

F 

- 

TO-66 

M 

-6- 

3 00 

300 

0,4- 

120 





BO 120 


H 

F 

* 

TO-66 

M 

7,5 

150 

150 

- 

170 

30 




BD 124 


N 


BD 124 

TO-9 

M 

-10- 

70 

45 

(4) 

50+ 

120 




BD 127 


N 

T 

T 

SOT-32 

K 

-8,9- 

350 

300 

0, 15 

50 + 

10 + 




BD 128 


N 

T 

- 

SOT-32 

K 

-8,9- 

400 

350 

0, 15 

30 + 

10 + 




BD 129 


hi 

T 

- 

SOT-32 

K 

-8,9- 

350 

350 

0, 15 

40+ 

10 + 




BD 130 


fi 

S 

2N 3055 

(TO-3) 

M 

-100- 

100 

60 

15 






BD 131 


n 

P 

BD 131 

SOT-32 

K 

-11- 

45 

45 

3 

40 + 

60 




BD 132 


p 

P 

BD 132 

SOT-32 

K 

-11- 

45 

45 

3 

40+ 

60 




BD 135 


hi 

P.S 

BD 135 

SOT-32 

K 

-6,5- 

45 

45 

(1,5) 

40-250 

250 




BD 136 


p 

PtS 

BD 136 

SOT-32 

K 

-6,5- 

45 

45 

0,5 

40-250 

75 




BD 137 


M 

P,SE,$,T 

BD 137 

SOT-32 

K 

-6,5- 

60 

60 

0,5 


250 




BD 138 


P 

PtS 

BD 138 

SOT-32 

K 

-6,5- 

60 

60 

0,5 

40-160 

75 
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transistori 









A 

B 

C 

D 

E 

F 

i Oaaervaaloni i 

sul 






Contenitore 

Dati tecnici dei tipi riportati nella prima colonna 

corrispondente Philips 

Tipo 

N 


Costruttore 

Corrispondente 


M 

Ptot 

VCBO 

VcEO 

lOAV) 

hFE 

ft 





P 



Philips 


K 



(VCER) 

(tCM) 

(hfe) 


COQt6Dl * 

valore 

valore 







G 

(W) 

(V) 

(V) 

(A) 


(MHz) 

tore 

inferiore 

i superiore 

















BD 139 

N 

P 


BD 139 

SOT-32 

K 

-6,5- 

80 

so 

( 1,5) 

40-160 

250 

- 

- 

* 

BD 140 

P 

P t 

SE.S.T 

BD 140 

SOT-32 

K 

-6,5- 

0 Q 

BO 

(1,5) 


75 




BD 141 

N 

A 


2N 3442 

TO-3 

M 

/11 7/ 

140 

120 

8 

20-70 

1,3 



BCDF 

BD 142 

N 

A 


I2N 3055) 

TO-3 

M 

/11 7/ 

50 

BO 

15 

20-30 

1,3 


F 

ae 

BD 144 

N 

P 


BD 144 

TO-3 

M 

-7- 

800 

U00) 

10,25 ) 

20+ 

12 




BD 145 

N 

P 


BD 145 

TO-3 

M 

-15- 

150 

ISO 

( 10) 

454 

100 




BD 157 

N 

M 


- 

( SOT32) 

K 

/ 20 / 

- 

250 

0,5 

30+ 

- 




BD 158 

N 

M 


- 

< SOT32 ) 

K 

/20/ 


3 00 

0,5 

304 

- 




BD 159 

N 

M 


- 

(S0T32 ) 

K 

/ 20 / 

- 

350 

0,5 

304 

- 




BD 160 

N 

P 


BD 160 

TO-3 

M 

-10- 

250 

- 

(7) 

defissa* 0! 

rizz. 




BD 162 

N 

A 


(BD 131) 

SOT-9 

M 

-15- 

1 40 

20 

4 

30+ 

0,75 

SOT-32 

AD 

bcif 

B0 163 

N 

A 


(BD 131) 

SOT-9 

M 

-15- 

60 

40 

4 

20+ 

0,75 

SOT-32 

ABC 

CEF 

BD 165 

N 

M 


(BD 131) 

< SOT32 ) 

K 

ZZO/ 

- 

1 4 5 

1,5 

40+ 

3 


A 

DF 

BD 166 

P 

M 


(BD 132) 

( S0T32 ) 

K 

/ 20/ 

■4 

45 

1,5 

40 + 

3 


A 

OF 

BD 167 

N 

M 


(BFX 34) 

t S0T32) 

K 

/20 / 

- 

60 

l»5 

40+ 

3 

TO-39 

1 A 

DF 

BD 168 

P 

M 


< BF S 9 2) 

(SOT32) 

K 

/ 20/ 

- 

60 

1,5 

40+ 

3 

TO-39 

AD 

EF 

BD 169 

N 

M 


(BSW 66) 

(SOT32) 

K 

ZZOZ 

» 

80 

1,5 

25+ 

3 

TO-39 

AD 

EF 

BD 170 

P 

M 


(2N 4033) 

(S0T32) 

K 

ZZO/ 

» 

80 

1,5 

254 

3 

TO-39 

AD 

EF 

BD 171 

N 

M 


(BSW 67) 

(SOT32) 

K 

/ 20/ 

* 

90 

1 

404 

6 

TO-39 

Al 

CF 

BD 172 

N 

M 


(BSW 67) 

(S0T32) 

K 

ZZOZ 

- 

120 

1 

404 

6 

TO-39 

AE 

F 

BD 173 

N 

H 


(BD 137) 

(SOT32) 

K 

ZZOZ 

- 

60 

1 

404 

6 


AD 

F 

BD 175 

N 

M 


(BD 131) 

(S0T32) 

K 

Z30Z 

- 

45 

3 

40+ 

3 


A 

F 

BD 176 

P 

M 


(BD 132) 

(SOT32) 

K 

Z30Z 

- 

45 

3 

40 + 

3 


A 

F 

BD 177 

N 

M 


(BOY 61) 

(SOT32I 

K 

ZIOZ 


60 

3 

40+ 

3 

TO-3 

A 

CEF 

BD 178 

P 

M 


* 

(S0T32) 

K 

/30 / 

i - 

60 

3 

40+ 

3 




BD 1 79 

N 

M 


(BU 126) 

t SOT32) 

K 

/30/ 

* 

80 

I 

2 5+ 

3 

TO-3 

' 08 

8CF 

BD 180 

P 

M 


* 

(S0T32) 

K 

/30/ 

- 

80 

3 

25 + 

3 




BD 181 

N 

P 


BORISI 

TO-3 

M 

/70/ 

55 

45 

10 

20-70 

( 0,015 




BD 182 

N 

P 


BD 182 

TO-3 

H 

/117/ 

70 

60 

15 

20-70 

(0,015 




BD 183 

N 

P 


BO 183 

TO-3 

M 

/ 11 7/ 

85 

BO 

15 

20-70 

(0,015 




BD 185 

N 

M 


(BD 131) 

( SOT32) 

K 

/ 40 / 

- 

30 

4 

40+ 

2 


AD 

F 

BD 186 

P 

M 


(BD 132) 

( S0T32) 

K 

/40/ 

- 

30 

4 

40 + 

2 


AD 

F 

BD 187 

N 

H 


(BD 131) 

( SOT32 ) 

K 

/40 / 

- 

45 

4 

40 + 

2 


AD 

F 

BD 188 

R 

M 


(BD 132) 

( SOT32) 

K 

/40/ 

- 

43 

4' 

40+ 

2 


AD 

E 

BD 189 

N 

M 


( BDY 61) 

( SOT32 ) 

K 

/40 / 

* 

60 

4 

15+ 

2 

TO-3 

A 

DEF 

BD 190 

P 

M 


- 

( S0T32 ) 

K 

/40/ 

- 

60 

4 

15+ 

2 




BOX 10 

N 

A 


2N 3055 

TO-3 

M 

/ 11 7/ 

100 

60 

15 

20+ 

1,3 




BDX 11 

N 

A 


2N 3442 

TO-3 

M 

/117/ 

160 

140 

10 

20-70 





BDX 12 

N 

A 


2N 4347 

TO-3 

M 

( 100) 

140 

120 

5 

20-70 





BDX 13 

N 

A 


(BOY 38) 

TO-3 

M 

/ 11 7/ 

50 

40 

15 

15-60 



D 


30 Y IO 

N 

HU 


(BDY 38) 

TO-3 

M 

/ 1 30/ 

50 1 

*0 

2 

10-50 

l 


A 

OE 

BOY 1 1 

N 

MU 


12N 3055) 

TO-3 

M 

/ 130/ 

LOO 

70 

2 

10-50 

1 


AC 

DE 

BOY 12 

N 

S 


(BD 124) 

SOT-9 

M 

-26- 

60 

40 

2 

30-300 

30+ 


A 

a 

BOY 1 3 

N 

s 


(BD 124) 

SOT-9 

M 

-26- 

80 

60 

2 

30-300 

30 + 


AC 

0 
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transistori 


Tipo 


N 

P 

Cottru ttorr 

Corrisponde ntt- 

Philip* 

Controllore 

M 

K 

G 

A 

Dati t 

Ptot 

(W) 

B 

renici d 

v CBO 

(V) 

C 

ri tipi rip 

VCEO 

(VCER) 

(V) 

D 

tortati orila 

IC(AV> 

fk*fl 

\A) 

E 

hFE 

(hfe) 

F 

f T 

(MHz) 

. Osservazioni i 

corrisponde ni 

- a _ valore 

Conimi - . , . 

( inferiore 

lui 

r Philips 

valore 

sup ano re 

BDY 15 

A 

N 

I 

BD 124 

SOT-9 

P 

/UiW 

| 36 

36 

2*5 

50-150 

100 


E 

ABC F 

BOY 15 

B 

N 

I 

- 

SOT-9 

* 

/Il 

1 36 

3fi 

2,5 

100-300 

1DD 




BDY 15 

C 

N 

I 

- 

SOT-9 

f* 

Mi*/ 

36 

36 

?,5 

200-600 

100 




BOY 1 6 

A 

N 

I 

(BD 124) 

SOT-9 

M 

/11 » 5 / 

64 

64 

2,5 

50-100 

100 


c 

AF 

BDY 16 

B 

N 

I 

- 

SOT-9 

M 

/11, 5/ 

64 

64 

Zt 5 

100-300 

100 




BOY ] 7 

+ 

N 

P 

2N 3055 

TO-3 

P 

ms/ 

BD 

60 

10 

10 + 

i 



BDE 

BDY 18 

+ 

N 

P 

(BD 183) 

TO-3 

Vi 

ma; 

120 

70: 

'io 

10 + 

1 


B 

CDE 

BDY 19 

+ 

N 

P 

2N 3442 

TO-3 

« 

/1 i 5 / 

150 

SO 

10 

10 + 

1 



BCE 

BOY 20 


N 

P 

2N 3055 

TO-3 

M 

/111/ 

100 

60 

15 

20-70 % 

10+ 




BOY 23 


N 

SE 

(BDY 92) 

TO-3 

H 

/85/ 

*0 

60 

6 

15-180 

io* 


A 

BDF 

BDY 24 


N 

SE 

(BDY 91) 

TO-3 

M 

/05 / 

100 

90 

6 

15-180 

1 10+ 


AC 

DF 

BDY 25 


N 

SE 

(2N 3442) 

TO-3 

tt 

/8$/ 

200 

L40 

6 

15-180 

10 + 


BF 

AD 

BDY 26 


N 

SE 

(BD 160) 

TO-3 

M 

/S5/ 

300 

180 

i * 

15-180 

IO* 


AD 


BDY 27 


N 

SE 

(BU 126) 

TO-3 

M 

/ 05/ 

400 

200 

6 

15-180 

10+ 


AD 

BC 

BDY 20 


N 

SE 

(BU 126) 

TO-3 

H 

f& 5 / 

500 

250 

6 

15-180 

10+ 


AD 

BC 

BDY 34 


N 

T 

BD 124 

SOT-9 

M 

-13- 

60 

40 

3 

30+ 

80 


D 


BDY 38 


N 

P 

BDY 38 

TO-3 

n 

/115 / 

50 

40 

6 

30 + 

l 




BDY 39 


N 

S 

(2N 3055) 

(TO-3) 

M 

! -75- 


60 

t 10) 

20-70 

1,1 


F 

BDE 

BDY 49 


N 

T 

(BDY 19) 

TO-3 

M 

1 /150 / 

100 

80 

( 30) 

15-60 



AOE 

B 

BDY 53 


N 

SE 

(BDY 92) 

TO-3 

M 

I /60/ 

100 

60 

12 

20-60 

20 + 


BD 

EF 

BDY 55 


N 

SE 

2N 3055 

TO-3 

M 

I /115/ 

100 

60 

115) 

20-70 

, 10 + 


F 

E 

BDY 60 


N 

P 

BOY 60 

TO-3 

M 

! "15- 

120 

60 

I* 

45+ 

100 




BDY 61 


N 

Jf 

BDY 61 

TO-3 

H 

-15- 

100 

60 

5 

45 + 

100 




BDY 62 


N 

P 

BOY 62 

TO-3 

M 

-15- 

60 

30 

5 

45+ 

100 




BDY 71 


N 

SE 

(BDY 61) 

TO-66 

H 

/30/ 

1 90 

55 

4 

80-200 

OyO 

TO-3 

ABE 

CDF 

BDY 72 


N 

SE 

(2N 4347) 

TO—66 

M 

/30/ 

L50 

120 

3 

60-80 

OtB 

TO-3 

BE 

AD 

BDY 73 


N 

SE 

(2N 3055) 

TO-3 

M 

/Il 5/ 

100 

60 

15 

50-150 

1+ 


E 


BDY 74 


N 

SE 

(2N 3442) 

TO-3 

M 

/115/ 

150 

120 

15 

50-150 

- 


DE 

BC 

BDY 75 


N 

SE 

(2N 3771) 

TO-3 

M 

/150/ 

50 

40 

30 

40-120 

o,é 


E 


BDY 76 


N 

SE 

<2N 3772) 

TO-3 

M 

/150/ 

ICO 

60 

20 

40-120 

0,8 


E 


BDY 77 


N 

SE 

(2N 3442) 

TO-3 

M ! 

/150/ 

150 

120 

16 

40-120 



ADE 

C 

BDY 70 


N 

SE 

(2N 3054) 

TO-66 

M 

/ 30/ 

90 

55 

4 

25-100 

8 


F 


BDY 79 


N 

SE 

(2N 4347) 

TO-66 

M 

/30/ 

150 

120 

4 

25-100 

0 

TO-3 

BEF 

AD 

BDY 80 

A 

N. 

SE 

(BD 131) 

T0-66P 

* 

/36 / 

35 

35 

4 

40-80 

3 

sor-32 

AD 

BCF 

BOY 80 

B 

N 

SE 

-■ 

TO-66P 

K 

nt/ 

35 

35 

4 

70-140 

1 




BDY 80 

C 

N 

SE 

- 

T0-66P 

K 

/36/ 

35 

35 

4 

120-240 

1 




BDY 81 

A 

N 

SE 

(BD 131) 

TO-66P 

K 

/3A/ 

50 

50 

4 

40-80 

3 

SOT-32 

ABCO 

F 

BDY 81 

B 

N 

SE 

- 

T0-66P 

X 

/3ó/ 

50 ! 

50 

4 

70-140 

3 




BDY 81 

C 

N 

SE 

- 

TO-66P 

K 

/ 36'/ 

50 

50 

4 

120-240 

3 




BDY 82 

A 

P 

SE 

(BD 132) 

T0-66P 

K 

n*>/ 

35 

35 

4 

40- 80 

1 

SDT-32 

AD 

BCF 

BDY 82 

B 

P 

SE 

- 

TO-66P 

X 

/36 / 

35 

35 

A 

70-140 

1 




BDY 82 

C 

P 

SE 

* 

TO-66P 

X 

/36/ 

35 

35 

4 

120-240 

1 




BDY 83 

A 

P 

SE 

(BD 132) 

TO-66P 

K 

/36/ 

50 

50 

4 

40-80 

1 

$07-32 

ABCD 

F 

BDY 83 

6 

P 

SE 


T0-66P 

K 

/36/ 

30 

50 

4 

70-140 

1 
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transistori 


Tipo 

N 

P 

Costruttore 

Corrisponderne 

Philips 

Contenitore 

M 

K 

G 

A 

Dati te 

Ptot 

<w> 

B 

‘ertici d« 

VCBO 

(V) 

c 

;1 tipi rip< 

VCEO 

(VCER) 

(V) 

D 

ortati nella 

lC(AV) 

(ICM) 

(A) 

E 

prima eolonn 

hFE 

<hfe> 

F 

ta 

fr 

(MHz) 

, Ossi 

corr 

Conte ni - 
torr 

■rvazioni i 
■spondent 

valore 

inferiore 

- 1 

e Philips 

valore 

superiore 

BDY 83 C 

P 

SE 

- 

T0-66P 

K 

/36/ 

50 

50 

4 

120-240 

1 




BDY 90 

N 

F 

BDY 90 

TO-3 

M 

-40- 

120 

100 

( 15) 

30-120 

45 




BDY 91 

N 

P 

BDY 91 

TO-3 

M 

-40- 

100 

80 

( 15) 

30-120 

45 




BDY 92 

N 

P 

BDY 92 

TO-3 

M 

-40- 

80 

60 

( 15) 

30-120 

45 




BDY 93 

N 

P 

BDY 93 

TO-3 

M 

-30- 

750 

350 

(5) 

15-60 

12 




BDY 94 

N 

P 

BDY 94 

TO-3 

M 

-30- 

600 

300 

(5) 

15-60 

12 




BDV 95 

N 

P 

BDY 95 

TO-3 

M 

-30- 

400 

250 

(5) 

15-60 

12 




BDY 96 

N 

P 

BDY 96 

TO-3 

M 

-40- 

750 

350 

( 10 ) 

15-60 

10 




BDY 97 

N 

P 

BDY 97 

TO-3 

M 

-40- 

600 

300 

( 10 ) 

15-60 

10 




BDY 98 

N 

P 

BDY 98 

TO-3 

M 

-40- 

400 

250 

( 10 ) 

15-60 

10 




BF 109 + 

N 

P 

1BF 178) 

TO-5 

M 

-1 » 2- 

135 

110 

0,05 

20 + 

80 

TO-39 


AB 

BF 110 

N 

S,T 

(BF 178) 

TO-39 

M 

/2 » 5 / 

160 

( 160) 

0,04 

30 + 

150 


A 

D 

BF 111 

N 

S 

(BD 115) 

TO-39 

M 

-3- 

- 

(200) 

0,08 

20 + 

120 



ABD 

BF 114 

N 

T 

(BF 178) 

TO-5 

M 

-2,6- 

150 

(145) 

0,05 

30 + 

00 + 

TO-39 

A 

B 

BF 115 

N 

S,T,P 

BF 115 

TO-72 

M 

(0,145) 

50 

(50) 

0,03 

47-166 

230 




BF 117 

N 

I 

BF 178 

TO-39 

M 

-W27- 

140 

( 140) 

0,1 

25+ 

80 


DE 

ABF 

BF 118 

N 

I 

(BF 338) 

TO-39 

M 

/5/ 

250 

250 

0 , 1 

25+ 

110 


fiCEF 

B 

BF 119 

N 

I 

BF 337 

TO-39 

M 

/5/ 

160 

160 

0,1 

25+ 

no 


AEF 

BC 

BF 120 

N 

I 

(BF 179) 

TO-18 

M 

0,3 

- 

(220) 

0,05 

20 + 

- 

TO-39 


AC 

BF 121 

N 

I 

(BF 196) 

SPEC. 

K 

(0,265) 

40 

30 

0,025 

30+ 

350 

SOT-25 

A 


BF 123 

N 

I 

(BF 197) 

SPEC. 

K 

(0,265) 

40 

25 

0,025 

32 + 

550 

SOT-25 

A 


BF 125' 

N 

I 

(BF 197) 

SPEC. 

K 

(0,265) 

40 

25 

0,030 

70 

450 

SOT-25 

A 

EF 

BF 127 

N 

I 

BF 196 

SPEC. 

K 

(0,265) 

40 

30 

0, 025 

27 + 

350 

SOT-25 

A 


BF 140 

N 

D »SE 

BF 178 

TO-5 

M 

/2 » 5 / 

135 

( 135) 

0,05 

15 + 

40+ 

TO-39 

A 

CF 

BF 140 D 

N 

D 

BF 178 

TO-5 

M 

/2,5 / 

180 

< 150) 

0,05 

15 + 

35+ 

TO-39 

A 

CF 

BF 152 

N 

F 

BF 183 

(T0-18) 

K 

0,2 

30 

12 

0,025 

( 50) 

800 

TO-18 

AD 

C 

BF 153 

N 

F 

(BF 255) 

< SOT30) 

K 

0,2 

30 

12 

- 

20 + 

300 


F 

ABC 

BF 154 

N 

F 

«F 196 

(TO-5) 

K 

0,3 

30 

20 


50 

400 

SOT-25 

A 

C 

BF 155 

N 

F 

(BF 180) 

TO-72 

M 

0,175 

40 

40 

0,02 

70 

600 




BF 156 

N 

F 

BF 178 

TO-5 

M 

0,8 

120 

120 

- 

( 50) 

60 



ABF 

BF 157 

N 

F 

BF 179 

TO-5 

M 

0,8 

50 

150 

- 

60 

60 


C 

ABF 

BF 158 

N 

F 

BF 173 

( TO-18) 

K 

0,2 

30 

12 

- 

50 

800 

TO-18 

F 

ABC E 

BF 159 

N 

F 

BF 173 

( TO-18) 

K 

0,2 

40 

20 

- 

50 

000 

TO-18 

F 

ACE 

BF 160 

N 

F 

( BF 255) 

( S0T30 ) 

K 

0,2 

30 

12 


50+ 

600 


F 

ABC 

BF 161 

N 

F 

( BF 181) 

TO-18 

M 

0,175 

50 

50 

0,02 

70 

550 


BCE 


BF 162 

N 

F 

( BF 200) 

( TO-18) 

K 

0,2 

40 

40 

* 

70 

600 

TO-18 

ABC 


BF 163 

N 

F 

BF 196 

( TO-18) 

K 

0,2 

40 

40 

- 

70 

600 

SOT-25 

CF 


BF 164 

N 

F 

BF 167 

( TO-18) 

K 

0,2 

40 

40 

- 

70 

600 

SOT-25 

CF 


BF 165 

N 

F 

BF 165 

TO-18 

M 

0,3 

30 

15 

-- 

35 

300 


AF 

CE 

BF 166 

N 

F 

BF 200 

TO-72 

M 

0,175 

40 

-• 

- 

50 

500 


SE 

F 

BF 167 

N 

I ,S,T,P 

BF 167 

TO-72 

M 

(0,13) 

40 

30 

0,025 

26 + 

350 




BF 169 

N 

SE 

(BF 115) 

TO-18 

M 

0,3 

50 

30 

0,05 

200-500 

200 


ADE 


BF 169 R 

N 

D 

(BF 115) 

( S0T30) 

K 

0,3 

50 

30 

0, 05 

200-500 

200 


ADE 


BF 1 73 

N 

I , S » T » F 

BF 173 

TO-72 

M 

( 0,26 ) 

40 

25 

0,025 

38 + 

550 
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TECNICA 

ELETTRONICA 

SYSTEM 



2 canali identici A e B — Banda passante dalla DC a G MHz 
— Sensibilità Y 10 mV pp/cm — Sensibilità monotraccia 
1 mVpp/cm — Asse tempi da 0,1 us a 20 ms/cm Fun¬ 
zionamento trigger o ricorrente — Sensibilità x 100 mV 
pp/cm — Espansione equivalente 5 diametri Asse Z 
soppressione con - 25 Vpp — Tubo 5 schermo piatto 
Semiconduttori impiegati n° 77 — Elevata affidabilità 
Garanzia 1 anno, tubo compreso — Prezzo molto competitivo 


nuovo oscilloscopio 
doppia traccia Mod. 


0371 


PRODUZIONE 

STRUMENTI 

ELETTRONICI 


MILANO 
Via Moscova, 40/7 
Tel. 667326 - 650884 


ROMA 
Via Saluzzo, 49 
Tel. 727663 


RICHIEDETE 
CATALOGO PRESSO I PUNTI 
DI VENDITA G.B.C. 


PRODUZIONE TES: 


Alimentatori stabilizzati - Analiz¬ 
zatori - Distorsiometri - Genera¬ 
tori BF - Generatori AM-FM - Ge¬ 
neratori sweep-marker - M il li- 
voltmetri elettronici - Misuratori 
d'impedenza - Misuratori di cam¬ 
po - Misuratori di potenza d'usci¬ 
ta - Misuratori wow e flutter - 
Multimetri elettronici e digitali - 
Oscilloscopi a larga banda - 
Ponti RCL - Prova transistori - 
Voltmetri elettronici fet. 











































DISTRIBUTRICE ESCLUSIVA PER L'ITALIA 

urne 



RICETRASMETTITORI CB27MHZ 



mod. CB-75 


caratteristiche tecniche 

23 canali equipaggiati di quarzi - orologio digitale incorporato che permette di predi¬ 
sporre l’accensione automatica - limitatore di disturbi - indicatore intensità uscita in 
R.F. - sintonizzatore Delta - controllo tono, volume e squelch - presa per microfono, 
cuffia, antenna esterna, altoparlante esterno, alimentazione c.c./c.a. - 20 transistori, 
1 IC - potenza ingresso stadio finale 5 W - Alimentazione 12 Vc.c. - 220 Vc.a. 50 Hz - 
dimensioni 325x215x150. 



Mod. TS-5024 P 


caratteristiche tecniche 

24 canali equipaggiati di quarzi - orologio digitale incorporato che permette di 
sporre l’accensione automatica - mobile in legno pregiato - limitatore di disturbi, con¬ 
trollo volume e squelch - indicatore S/Meter - segnale di chiamata (1750-Hz) - presa 
per microfono, cuffia, antenna - 28 transistori 19 diodi, 1 SCR - potenza ingresso stadio 
finale senza modulazione: 36 W - potenza uscita RF senza modulazione: 10 W - potenza 
uscita RF con modulazione 100%: 40 W P.E.P. - potenza uscita audio max: 5 W - 
alimentazione 220 Vc.a 50 Hz - dimensioni 365 x 285x125. 


RICHIEDETE IL NUOVO COMMUNICATIONS BOOK DI 136 PAGINE ALLA G.B.C. ITALIANA 
c.p. 3386 REP. G.A. - 20100 MILANO INVIANDO L. 150 IN FRANCOBOLLI 




































































il TESTER che si afferma 


EHE2Jèsl 


ACCESSORI FORNITI 
A RICHIESTA 


TERMOMETRO A CONTATTO 
PER LA MISURA ISTANTANEA 
DELLA TEMPERATURA 

Mod. T-1/N Campo di misura 
da —25° a +250° 




B 

R E V 

E T T 

A T O 

MOD. 

TS 210 20.000 «/V c.c. 

- 4.000 «/V c.a. 

8 CAMPI 

DI MISURA 39 PORTATE 




VOLT C.C. 

6 portate: 100 mV 

2 V 

10 V 

50 V 

200 V 1000 V 

VOLT C.A. 

5 portate.: 10 V 

50 V 

250 V 

1000 V 

2,5 kV 

AMP. C.C. 

5 portate: 50 ^tA 

0,5 mA 

5 mA 

50 mA 

2 A 

AMP. C.A. 

4 portate: 1,5 mA 

15 mA 

150 mA 

6 A 


OHM 

5 portate: fìxl 

Ox 10 

flx 100 

Oxl k 

fi x 10 k 

VOLT USCITA 5 portate: 10 V- 

50 V~ 

250 V~ 

1000 V~ 

2500 V~ 

DECIBEL 

5 portate: 22 dB 

36 dB 

50 dB 

62 dB 

70 dB 

CAPACITA’ 

1 4 portate: 0-50 kpF 

(aliment. 

rete) - 0-50 m-F - 0-500 |xF - 


0-5 (aliment. 

batteria) 




• Galvanometro antichoc contro le vibrazioni £ Galvanometro enucleo magnetico schermato contro I 
campi magnetici esterni • PROTEZIONE STATICA della bobina mobile fino a 1000 volte la sua portata 
di fondo scala. • FUSIBILE DI PROTEZIONE sulle basse portate ohmmetriche ohm x 1 ohm x 10 



ripristinabile 0 Nuova concezione meccanica (Brevettata) del complesso jack-circuito stampato a 
vantaggio di una eccezionale garanzia di durata 0 Grande scala con 110 mm di sviluppo • Borsa 
in moplen il cui coperchio permette 2 inclinazioni di lèttura (30° 60° oltre all’orizzontale) 0 Misure 
di ingombro ridotte 138 x 106 x 42 (borsa compresa] • Peso g 400 0 Assemblaggio ottenuto totalmen¬ 
te su circuito stampato che permette facilmente la riparazione e sostituzione delle resistenze bruciate 



una MERAVIGLIOSA n(jfìfìj()Ql|j n fi 

realizzazione della UuUQIIIOIIIlxU 

20151 Milano - Via Gradisca, 4 - Telefoni 30 52 41/30.52.47/30.80.703 


AL SERVIZIO : DELL'INDUSTRIA 

DEL TECNICO RADIO TV 
DELL'IMPIANTISTA 
DELLO STUDENTE 


ITALY 


CON CERTIFICATO DI GARANZIA 


PUNTALE PER LA MISURA 
DELL'ALTA TENSIONE NEI TELEVISORI, 
TRASMETTITORI, ecc. 

Mod. VC 1/N Portata 25.000 V c.c. 


DERIVATORI PER LA MISURA 
DELLA CORRENTE CONTINUA 

Mod. SH/30, Portata 30 A c.c. 
Mod. SH/150 Portata 150 A c.c 


DEPOSITI IN ITALIA : 

ANCONA - Carlo Glongó 
Via Mìsno, 13 
BARI - Biagio Grimaldi 
Via Buccarf. 13 
BOLOGNA - P.|. Sibanf Attillo 
Via Zanardl, 2/10 
CATANIA - ElETTROSICULA 
Viale Gfidomosto, 15/17 
FIRENZI * Dr. Alberto Tiranti 
Via Frà Bartolomeo, 38 
GENOVA - P I. Conte Luigi 
Via P. Salvago. 18 
PADOVA - P.J. Pierluigi Righetti 
Via Lazara, fi 

PESCARA - P.l. Accorai Giuseppe 
Via Tlburtina, trav. 304 
ROMA - Dott. Carlo Riccardi 
Via Amstrlce, 15 

TORINO ■ Rodolfo e Dr* Bruno Pome 
G.flo D. degli Abruzzi, 58 bla 


un tester prestigioso a sole Lire 11.550 

franco nostro stabilimento 


ESPORTAZIONE IN: EUROPA - MEDIO ORIENTE - ESTREMO ORIENTE - AUSTRALIA - NORD AFRICA - AMERICA 





























Questa nuova r^ii^àztòne AM ; RON produce in modo semplice l’effetto quadrifonico. Può essere 
||PP dì amplificatore ad alta fedeltà; utilizzando 4 casse acustiche l'apparec¬ 
chio- fornisce all'ascoltatore l'impressione di trovarsi al centro di una sala da concerto. Ciò si 
ottiene disponendo semplicemente dei normali dischi stereofonici. Con l’UK 180. in pratica, si forma 
un fronte sonoro Costituito dai due canali stereofonici mentre ì diffusori retrostanti riproducono una 
miscelazione del due canali, con la possibilità di variarne la fase ed attenuarne separatamente i! 
livello dei diSfuson frontali e posteriori 



Caratteristiche tecniche: 

Impedenza dei due ingressi: 4 8 il - Massima potenza d'ingresso per canale: 12 W - Impedenza delle quattro 

uscite: 4-^80 - Posizioni di ascolto: normale/stereo - 4 fast,-stereo - 4 fasi invertite stereo. 

Regolazioni indipendenti per altoparlanti frontali ed altoparlanti posteriori. 


Prezzo csptó Impostti L, 24.000 


. il ’ '.v - 11iTviiiV'mivi111ii 1 r i 1 1 . I « 
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QUANDO GU ALTRI VI GUARDANO... 


STUPITELI! LA SCUOLA RADIO 
ELETTRA VI DA’ QUESTA POSSI¬ 
BILITÀ’, OGGI STESSO. 

Se vi interessa entrare nel mondo della tecnica, se vo¬ 
lete acquistare indipendenza economica (e guadagnare 
veramente bene), con la SCUOLA RADIÒ ELETTRA ci 
riuscirete. E tutto entro pochi mesi. 

TEMETE DI NON RIUSCIRE? 

Allora leggete quali garanzie noi siamo in grado di of¬ 
frirvi; poi decidete liberamente. 

INNANZITUTTO I CORSI 

CORSI TEORICO-PRATICI: 

RADIO STEREO TV - ELETTROTECNICA - ELETTRONICA 
INDUSTRIALE - HI-FI STEREO - FOTOGRAFIA. 
Iscrivendovi ad uno di questi corsi riceverete, con le 
lezioni (e senza aumento di spesa), i materiali necessari 
alla creazione di un completo laboratorio tecnico. In più, 
al termine del corso, potrete frequentare gratuitamente 
per 15 giorni i laboratori della Scuola, per un periodo di 
perfezionamento. 

Inoltre, con la SCUOLA RADIO ELETTRA potrete seguire 
anche i 

CORSI PROFESSIONALI: 

DISEGNATORE MECCANICO PROGETTISTA - IMPIE¬ 
GATA D’AZIENDA - MOTORISTA AUTORIPARATORE - 
ASSISTENTE E DISEGNATORE EDILE - TECNICO DI 
OFFICINA - LINGUE, 
e il nuovissimo CORSO-NOVITÀ: 
PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI. 

POI, I VANTAGGI 

• Studiate a casa vostra, nel tempo libero; 

- regolate l’invio delle dispense e dei materiali, secondo 
la vostra disponibilità; 

- siete seguiti, nei vostri studi, giorno per giorno; 

- vi specializzate in pochi mesi. 


IMPORTANTE: al termine del corso la Scuola 
Radio Elettra rilascia un attestato, da cui risul¬ 
ta la vostra preparazione. 


INFINE... molte altre cose che vi diremo in una splendida e dettagliata documen- 
tazione a colori. Richiedetela, gratis e senza impegno, specificando il vostro no¬ 
me, cognome, indirizzo e il corso che vi interessa. Compilate, ritagliate (o ricopia¬ 
telo su cartolina postale) e spedite questo tagliando alia: 




Scuola Radio Elettra 

Via Stellone 5/291 
10126 Torino 
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Francature a canee 
del dell inalar m di 

addetti tarsi sul cernì o 
credilo n 1?& presso 
I Ulti ero P T di Torino 
k D Aul Dir Proti 
PI di Tonno n 
1043 de! «-3-USI 
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Scuola Radio Elettra 

10100 Torino AD 







































Perché pretendere molto dalla tecnica 
e non dall’ estetica ? 


Dimostrate di possedere gusto 
raffinato, scegliendo l'Hi-Fi 
Stereo Set 1000 Quadrosound. 
E' l'inizio di una nuova dimen¬ 
sione nell’Hi-Fi. Tecnica perfetta, 
in una veste adatta ai nostri 
tempi. 



Quadrosound 
Hi-Fi Stereo-Set 1000 




Il Quadrosound ELAC Set 1000 
consta di un ricevitore 
1000 T completamente 
transistorizzato con 2 x 30 W 
di potenza musicale, 

2 altoparlanti box LK 1000 ed 
inoltre 2 altoparlanti 
Quadrosound. 

Ulteriori informazioni possono 
essere richieste 

presso tutti i migliori rivenditori. 





condensatori 

elettrolitici 


















RADIORICEVITORE PORTATILE DI LINEA SPORTIVA ROBUSTO, 
IMPERMEABILE, CON INDICATORE DI SINTONIA 
A DIODO ELETTROLUMINESCENTE 


ICF-111L: 

Il nuovissimo radioricevitore portatile SONY 
per FM-OL-OM, rappresenta Lamico ideale di coloro 
che amano la vita all’aperto. 

- Facile e perfetta sintonia grazie al sistema SONY * 
LED - Diodo elettroluminescente 

• Progettato per sopportare senza danno urti ed # 

intemperie. • 

• Sezione FM a transistori FET per una elevata sen¬ 

sibilità ed una eccellente separazione delle stazioni • 
adiacenti. • 


Circuiti FM e AM con filtri ceramici per una 
superba selettività. 

Commutatore AFC per un perfetto accordo esente 
da deriva in FM. 

Gamme di frequenza: FM 87,5 108 MHz; OL 

150 -h 400 kHz; OC 530 q- 1605 kHz. 

Antenna telescopica per FM e antenna in ferrite 
per OL - OM. 

Potenza d’uscita: 1,1 W max. 

Alimentazione: 4,5 Vc.c. oppure 110-120 o 220-240 
Vc.a. tramite apposito adattatore. 

Dimensioni: 214 x 178 x 56. 

Peso: 1,3 kg. 



ACQUISTATE PRODOTTI SONY SOLAMENTE CON GARANZIA ITALIANA 






ANALIZZATORE 

ELETTRONICO 



Analizzatore elettronico universale, con indicatore automa¬ 
tico di polarità, per la misura di tensioni, correnti (conti¬ 
nue ed alternate) e di resistenze. Particolarmente adatto 
per la mesca a punto di apparecchiatura televisive ed elet¬ 
troniche in laboratori, In produzione e servizio riparazioni 
TENSIONI CONTINUE: da 0.3 a 1000 V fs con Impedenza di 
ingresso di 11 Mn. Precisione ± 2%. Con puntale AT II 
campo di misura può essere esteso fine a 30.000 V f.s. 
TENSIONI ALTERNATE: da 0,3 a 10QQ V f.s. con Impedenza 
d'ingresso 10 MH/30 pF. 

Precisione ± 3%. 

CORRENTI CONTINUE: da 30 nA a 3 A f.s. - Precisione 

± 2 %. 

CORRENTI ALTERNATE: da 33 a 3,3 A f.s. - Precisione 

± 3%. 

CAMPO DI FREQUENZA: da 10 Hz a 200 kHz entro il 
± 5%. 

RESISTENZE: fino a 1000 MO In 7 portate. 

MISURA DI LIVELLO: da — 30 a + 62 dB. 




MULTIMETRO 

DIGITALE 

DG 215 


\datto per ia misura di tensioni continue ed alternate con 
ndicatore automatico di polarità, correnti continue e re- 

listenze. „ . t 

Risulta pertanto uno strumento di uso generale che può 
3 $sere Impiegato in tutte le applicazioni dove si richiedano 
Tiisure rapide, precise e ad alta impedenza. 
rENSIQNI CONTINUE: da 1 mV a 1000 V. - Precisone ±0,5%. 
Impiegando li puntale P 150/S è possibile estendere il cam¬ 
po di misura fino a 30 kV. Precisione ± 3%. 

TENSIONI ALTERNATE: da 1 mV a 750 V ■ Precisione 
± 0,5%. 

IMPEDENZA D’INGRESSO: 10 MO/100 pF. 

RISPOSTA DI FREQUENZA: entro ± 2% da 20 Hz a 20 kHz. 
Corrente continua: da 1 pA a 2 A - Precisione ± 0,5%. 
Applicando -shunts- esterni (forniti a richiesta) è possi¬ 
bile estendere il campo di misura. 

RESISTENZE: da IO a 1,999 MO. 

PRECISIONE: ± 0,5%. 

INDICATORI NUMERICI: 3 più un Indicatore di fuori portata. 
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A Ito pari. 
Impiegati 


Risposta 


Codice 

G.B.C. 


Ofmens 


1 Woofer 
1 Tweeter 

1 Woofer 
1 Tweeter 

1 Woofer 
1 Mid-Range 
f Tweeter 

1 Woofer 
t Tweeter 
1 Mid-Range 


204x340x203 


255x500x230 


AA/5494-00 


255x500x230 


350x670x267 


DISTRIBUITE IN ITALIA DALLA G.B.C 
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MISURATORE 
DI CAMPO 
PER IL 


PIU’ 

ESIGENTE 


me 16 



mmm 

imi 

mmwm 

wm*m 


C.so Sempione, 48 - 20154 MILANO 


CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

• Gamme di frequenza: N. 3 fn 
VHF: 40 -60; 60 - ìfO; 110 -f- 
± 230 MHz - N< 1 In UHF: 470 ~ 
000 MHz * Sintonìa UHF-VHP 
separate e continue con riduzio¬ 
ne-demoltiplica fa comando uni¬ 
co] * Frequenza intermedia: 35 
MHz * Transistori: N. 16 - Dio¬ 
di: N. 7 • Sensibilità UHF-VHF: 
2,6 pV • Campo di misura - in 
4 portate - tra 2,5 *iV e 100 mV - 
1 V fondo scala, con attenua ture 
supplementare 20 ÓB ♦ N. 2 in¬ 
gressi coassiali asimmetrici: 75 
fi UHF-VHF 4 Precisione di mi¬ 
sura: 6 dB; ± 2 pV in UHF; 

±3 dB; ± 2 jxV in VHF * Alimen¬ 
tazione con 8 pile da 1,5 V • 
Tensione stabilizza!a con Dìodo 
Zener • Altoparlante incorpora¬ 
to » Rivelatore commutabile 
FM-AM è Controllo carica batte¬ 
rìa * Adattatore impedenza UHF- 
VHF 300 O * Dimensioni: mm 
290x100x150 • Peso: kg 3,800. 


codice GBC TS 3145-00 
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Più "Elettricità" 
per il vostro denaro! 



Più "Elettricità” 
per il vostro denaro 
con la pila «Tigre» 
della Hellesens 


Questa è la 


pila «Tigre» 
della 


Hellesens! 


La pila «Tigre» della 
Hellesens è stata la prima 
pila a secco nel mondo e 
lo è rimasta. Nessun’altra l'ha 
superata in capacità e durata. 

La pila a secco è stata inventata 
nel 1887 da Wilhelm Hellesens. Da 
allora la pila con la tigre serve in 
tutto il mondo per la illuminazione 
di lampade, per l’accensione di radio, 
per l’illuminazione di lampade al 
magnesio e per il funzionamento di 
telecamere. Le fabbriche Hellesens 
della Danimarca sono le più moderne 
in Europa e forniscono anche la Casa 
Reale danese. La pila «Tigre» della Hellesens 
è una pila con indomabile potenza, dura più 

a lungo e presenta una maggiore capacità. Questi pregi sono stati ampiamente dimostrati 
dalle prove. Se siete ora orientati verso la pila Hellesens, potrete rilevare voi stessi le 
sue doti. Usatela per gli apparecchi a transistor, per le radio, per gli impianti di allarme, 
per le cineprese. Con la pila «Tigre» della Hellesens il vostro denaro acquista più elettricità. 
La Hellesens ha la «Tigre» fin dal 1923. 
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Tema: elettronica professionale _ SI E M E NS 

l’affidabilità li contraddistingue 

v/i r, • 

f d i _ 





k’iilTM TV ■ tubi per applicazioni Industriali 
É V tubi ad onda progressiva ■ tubi da ripresa 
tinti - grazie all adoziwe.Sdella moderna tecno¬ 
costanza del livello qualpatHro e dalla massima 
A S.P.A. - MILANO | I i il 


■ tubi per generatori di redii 
ed elettromedicali ■ tubi sp 
per telecamere ■ tubi Indici 

logia nelle fasi produttive e fi 
affidabilità delle caratteristtc 


tubi elettrolisi d 


Siemens 


i I ! 




La 

nuova Compact 
Cassetta BASF 

LH/SM 


Registrare BASF sinonimo di' 
perfezione anche per le C120 



il nastro LH - offre 
fa migliore qualità d'ascolto: 
bassissimo rumore di fondo 
elevato livello 
di modulazione. 


Registrare 


La speciale meccanica SM 

assicura lìdeafe 
scorrimento del nastro 
nella cassetta. 
La prova più evidente: 
C 120 senza problemi. 
, La meccanica speciale è 
indicata dal marchio «SM» 
sulle Compact Cassette 
BASF LH e Chromdioxid: 
C60, C90, CI20, 

BASF sinonimo di 


Richiedete questo marchio 
ne vale la pena 



SASEA 


Via Rondoni, 1 
20146 Milano 

perfezione 






























